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Introduction 



This handbook is designed to make it easy for you to set up 
and operate your Pacemark 3410 printer. This is how it's 
organized: 

• Section 1, "Setup," shows you how to get your printer 
ready to run and how to connect it to your computer. 

• Section 2, "Loading Paper," explains how to use the 

three standard methods of paper handling, as well as 
several paper loading options. 

• Section 3, "Operation," explains how to control your 
printer with the front panel, including using the menu 
feature to customize your printer's defaults. 

• Section 4, "Computer Control," gives you useful 
information on working with popular software packages: 
choosing a driver, installing the printer on your software, 
and controlling the printer through software. 

• The Appendices contain a variety of reference material, 
including menu listings and printer programming 
commands. Appendix D, "Parts & Service," is particu- 
larly important — it tells you how to get help in the 
unlikely event that you have problems with your printer. 
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Section 1: Setup 



Unpack your printer and make sure you have the following 
items: 

• Pacemark 3410 Printer 

• Power cord 

• Sheet separator (w/rollers) 

• Printer Handbook 

• Platen knob 

• Ribbon cartridge 

• Bottom tractor unit 

If you are missing any of these items, contact your dealer. 



Printer 
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Preliminaries 

After unpacking the printer, there are a few minor tasks that 
must be performed before you can begin. 



Note: Make sure the printer is turned off before you open 
the access cover. 

1. Open the front cover of the printer. 

2. Remove the shipping restraint located under the print- 
head. 





Save the shipping restraint and the packing material for 
reshipping. 
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Installing the Platen Knob 

You will notice that the shaft on the platen knob has a flat 
side that matches the flat side of the shaft in the printer. 

1. Line up the flat side of the platen knob shaft with the flat 
side of the printer shaft. 




Platen knob 



2. Push the knob into place. 



Inserting the Ribbon 

1. Unpack the ribbon and remove the shipping restraint. 




Shipping restraint 



2. Push the idler roller latch in. 

3. Lay the ribbon in the printer so that the pins on the 
cartridge fit into the notches in the side plates of the 
printer. Push down on the cartridge until it clicks into 
place (See the diagram on the cartridge). 

Note: Turn the knob in the direction of the arrow if the 
cartridge doesn 'tfit into place easily. 



4. Center the printhead. 

Printhead - 




5. Thread the ribbon around the posts as shown. 



Post Post 




Ribbon 



6. Turn the take-up knob clockwise to take up the slack in 
the ribbon. 
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The Bottom Feed Tractor Unit 

This separate unit makes it easy and convenient for you to 
use continuous forms paper fed from the bottom of the 
printer. 

To install the bottom feed unit: 

1. Place the unit where you plan to put the printer. The 
opening in the unit should face the same direction as the 
front of the printer. 

2. Pick up the printer and put it on top of the bottom feed 
unit as shown. Be sure the printer is firmly seated on the 
unit. 
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3. Plug the cable on the unit into the round socket above 
the parallel interface connector on the back of the 
printer. The arrow on the plug faces up. 

Caution! Do not attempt to pick up the printer and bottom 
feed unit together. Disconnect the printer from 
the bottom feed unit and move them separately. 



Making Connections 

The power cable and the interface cable have to be con- 
nected before you can use your printer. Before you begin, 
make sure that the power switch is off. 

Plug the power cord into the printer, but do not plug it into 
an electrical outlet until setup is complete. 




Choosing Parallel or Serial 

Your Pacemark 3410 has both a parallel and a serial port. 
All you have to do is decide which one you want to use. 
You can only use one of them at a time. 

When you take the printer out of the box, there will be a 
metal plate over the serial port. If you want to use the 
parallel port, just plug in your cable and fasten the clips to 
it. 

If you want to use the serial interface, loosen the metal 
plate with a Phillips screwdriver and slide it to the right to 
uncover the serial port. Plug your cable into the serial port 
and tighten the screws. 




You can fasten the metal plate over the parallel port to 
eliminate confusion in the future. 

If you use the serial port, you may have to enter the Menu 
Select mode and adjust the menu settings. See Section 2 for 
an explanation of the Menu Select mode. 

Adjusting the Head Gap 

The head gap is the distance between the printhead and the 
roller. When you use envelopes or multipart forms, you 
want to have a larger head gap than when you use plain 
paper. Use the recommended head gap to ensure the best 
print quality and easy paper feeding. 

To adjust the head gap, open the front cover. The blue head 
gap lever is located on the right side of the printer. Use the 
following chart to determine the proper head gap for your 
needs. 
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Paper Setting 

12-24 lb. paper 1 

Labels 3-4 

Envelopes 5-9 
Forms (w/carbon) 

Two-part 2-3 

Three-part 3-4 

Four-par 5 

Five-par 6 

Six-part 7 



Testing Your Printer 

Your Pacemark printer has two built-in tests to make sure 
your printer is working properly. Run these after you've set 
up your printer and any time you want to verify that it's 
running. The top of each print test contains information on 
your printer model. Be sure to have a copy of the printout 
handy if you call for service. 

Important! Use only continuous forms paper to run these 
tests. 
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Print Sample Test 
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Turn the printer on while holding down the LINE FEED 
button. The test prints a two-page sample of your 
Pacemark' s printing styles. Press the SELECT button or 
turn off the printer to stop the test. 



"Rolling ASCII "Test 
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Turn the printer on while holding down the FORM FEED 
button. This test prints the character set in a rolling pattern 
using the default type style. Press the SELECT button or 
turn off the printer to stop the test. 



Section 2: Loading Paper 



The Pacemark 3410 has three standard paper handling 
configurations: rear-fed continuous forms, bottom-fed 
continuous forms and top-fed single sheets. All three are 
flexible and trouble-free. 

Rear Feed Continuous Forms 

1. Pull the paper lever forward to the continuous forms 
position. 




2. Open the rear cover. 
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5. Pull the lock lever forward to unlock the tractor. 




Lock lever 



6. Slide the tractor to adjust to the width of the paper then 
push the lock lever back to lock the tractor in position. 
Don't stretch the paper tightly-it can cause the paper to 
tear. 

7. Close the tractor covers. 

8. Close the rear cover 

9. Press the FORM FEED button to advance the paper. 



Press to advance paper 
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Bottom Feed Continuous Forms 

1. Make sure the paper lever is set for single-sheet paper 
(back). 

2. Put a stack of continuous forms paper below the printer. 

3. Open the door on the front of the tractor unit. 

4. Open the tractor covers and set the paper on the pins. 

5. Pull the lock lever forward to unlock the tractor. 

Paper lever 



• Bottom cover 
open 



Tractor unit lock levers 



6. Slide the tractor to adjust to the width of the paper, then 
push the lock lever back to lock the tractor in position. 

7. Close the tractor covers and the unit door. 



8. Make sure the printer is on and selected. Press the 
FORM FEED button to advance the paper into the 
printer. 

Form Tear Off (continuous form paper only) 

This feature lets you remove a printed page from the 
printer without wasting paper. Activate it by changing the 
setting for the Form Tear Off menu selection to 500 mS, 1 
sec, or 2 sec. (See Chapter 3 for details on the printer 
menu.) 

Note: Keep in mind that there are separate menu groups 
for each of the three possible paper paths. Be sure to 
activate the Form Tear Off selection for the one you 
are using, rear feed or bottom feed. 

After you load paper and press the FORM FEED button, 
the paper will advance past the printing (top of form) 
position to the tear bar position. It stays in this position 
until the printer receives data; the paper then moves back 
down for printing. A few seconds after printing stops, the 
paper moves back to the tear bar so you can tear it off 
without feeding an extra sheet of paper. 

You can check the top of form position by pressing the 
TEAR button. Release the button to return to the tear off 
position. 



Single-Sheet Paper 

1. Push the paper lever back to the single sheet position. 




2. Lift the paper support to the upright position. 

3. Align the left paper guide with the paper icon on the 
support. 

4. Insert a piece of single-sheet paper and adjust the right 
paper guide to the width of the paper. 

5. Press the FORM FEED button to feed the sheet into the 
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Setting Top of Form 

The top of form is the place on the page where printing 
starts. When the printer advances to the next page, it stops 
at the top of form. 

Your Pacemark printer stores the top of form position 
independently for the three standard types of paper feed- 
ing-top, rear, and bottom. 

The method of setting top of form is the same for all types 
of paper: 

1. Feed a page into the printer by pressing the FORM 
FEED button. 

2. Hold down the TOP OF FORM button while you adjust 
the page up or down using the MICRO FEED buttons. 
The red line on the plastic ribbon shield marks the base 
of the printing line-use this as a guide. 



Use to adjust page up 
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Hold down 



Use to adjust page down 
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3. When you release the TOP OF FORM button, the 
position will be registered in the printer's memory until 
you change it. 

Note: If you want to reset the top of form to its original 
settings, turn off the printer, then hold down the 
SELECT and TOP OF FORM buttons while turning 
it on again. Keep in mind, however, that this will 
also cancel any changes you 've made to the menu. 

Changing Paper Types 

You don't have to remove continuous forms paper in order 
to print a single sheet. With the touch of a button you can 
switch from one type of paper to another. 

To change from continuous forms to single sheets: 

1. Remove any printed pages from the printer. 

2. Press the PARK button to retract the continuous forms 
paper from the paper path. 

3. Move the paper lever to the single sheet position if 
you're switching from rear feed. 

4. Follow the instructions under "Single-Sheet Paper" for 
loading single sheets. 



To change back to continuous forms: 

1 . Remove any single-sheet paper in the printer. 

2. Move the paper lever to the continuous forms position if 
you're switching to rear feed-leave it set for single 
sheets if you're switching to bottom feed. 

3. Lower the paper support. 

4. Press the FORM FEED button to feed continuous forms 
paper into the printer. 



The Optional Pull Tractor 

This option is available for specialized bottom feed- 
applications where a pull tractor is required, either alone or 
in combination with the bottom feed unit. 

Installing the Optional Cut Sheet Feeder 

A Cut Sheet Feeder (CSF) is ideal for high-volume printing 
using single-sheet paper. The CSF feeds paper automati- 
cally, controlled from the printer's front panel or from the 
computer. 

There are two cut sheet feeders available for the Pacemark 
3410: the single-bin CSF 3001 and the dual-bin CSF 3002. 
Since both feeders are installed in the same way, we'll 
illustrate the procedure with the CSF 3001, noting any 
differences as they arise. 
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Unpack your cut sheet feeder and make sure you have all 
the parts. 

• Cut Sheet Feeder 

• Bin rack (1 for the CSF 3001 and 2 for the CSF 3002) 

• Output tray 




1 . Make sure the printer is off. 

2. Open the front cover. 



E-14 Section 2 



3. 




4. Push the bail lever forward to the open position and the 
paper lever back to the single sheet position. 

5. Hold the cut sheet feeder over the printer. 

6. While fitting the CSF hooks over the platen shaft, gently 
lower it onto the printer. 




7. 



Unplug the bottom feed tractor cable and plug the CSF 
cable into the receptacle on the printer. The arrow on the 
plug faces up. 



Receptacle 



CSF cable 




8. Fit the wire rack(s) into the hole(s) on the back of the 
bins. 

9. Slide the output tray into the channels on the sides of the 
CSF. 



Wire rack 



Output tray. 




Hole for wire rack 



Channel for output tray 



This is what the finished product should look like. 
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Loading the CSF 

Each bin of the optional CSF 3001 and CSF 3002 holds up 
to 130 sheets of 20 lb. paper or between 100 and 120 sheets 
of 24 lb. paper, depending on thickness and texture. 

1 . Push the reset lever up to load paper and the envelope 
lever forward for paper. 

2. Make sure the paper lever is in the single sheet position. 

3. Fan a stack of paper and square it. Put the paper in the 
paper bin. 



Paper 




Reset lever up 



4. Adjust the paper guides to the width of the paper. 
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5. Once the paper is in the proper position, push the reset 
lever down. 

6. Push the FORM FEED button to insert a sheet of paper. 

7. To eject a page, press the FORM FEED button again. 

Switching Bins 

If you have the CSF 3002, you can move from one bin to 
another. When the BIN SELECT light is on, you are using 
bin number 1 . To move to bin two: 

1. Make sure that the printer is deselected. Press the 
SELECT button if the SELECT light is on. 

2. Press the BIN SELECT button. The BIN SELECT light 
should go out. When the BIN SELECT light is out, you 
are using bin number 2. 




Printing Envelopes with the CSF 

You can use #10 envelopes (standard business size) in your 
CSF 3001 and in the front bin only of the CSF 3002. Be 
sure to adjust the head gap lever (5-9). 




Headgap lever 



Load envelopes with the flaps facing down and toward the 
front of the printer. Set the envelope lever to the rear. 




For best results, avoid printing on areas where the flap 
overlaps the envelope. 

Printing may be uneven in places where the envelope varies 
in thickness. 



Loading Paper E-17 



"This Page Intentionally Left Blank" 



Section 3: Operation 




The Pacemark 3410 has a control panel that lets you select 
the character pitch and print quality, control paper feeding, 
and customize your printer settings with the touch of a 
button. You don't have to be a programmer or a computer 
expert to learn how to use it. 

The control panel always shows the actual settings of the 
printer. If you change any of these features through your 
computer, the panel lights will also change. 

Some features will only function if you have the correct 
settings on your control panel. The panel will only let you 
select valid combinations of features. 



There are three sections to the control panel: 

• Basic Control 

• Print Quality 

• Character Pitch 
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Basic Control 



4 




The basic control portion of the panel displays the status 
and controls the basic functions of the printer. 

There are five lights in this part of the panel. They reflect 
the printer status at any given time. 

1. POWER light: The POWER light is lit whenever the 
printer is on. 

2. ALARM light: This light is lit when an error condition 
exists such as a paper jam, cover open, the printer is out 
of paper, and so on. 

3. SELECT light: This light is lit when the printer is ready 
to receive data. If the SELECT light is not lit, the printer 
is deselected and can't receive data. If the light flashes, 
there's a problem with the printer that requires service. 

4. PAPER FEED lights: these lights indicate which paper 
path is active. 



E-20 Section 3 



Your printer has two modes of operation: Print mode and 
Menu Select mode. You will notice that there are functions 
printed above and below the basic control buttons. 

The functions above the buttons are active during Print 
mode; those below the buttons are active during Menu 
Select mode. 

Print Mode 

When you turn your printer on, it is in Print mode. Print 
mode is the state of normal operation. In Print mode, the 
functions above the basic control buttons are active. 



1 2 3 4 5 6 7 




1. SELECT button: Press this button to deselect the 
printer (SELECT light goes out). Press it a second time 
to enable the printer to receive data again (SELECT light 
goes on). 

2. LINE FEED button: Press this button to advance the 
paper one line at a time. 



3. FORM FEED button: Press this button to advance the 
paper one page at a time. 

4. TEAR button: Press this button to advance the paper 
from the printing position to the tear off position. This 
allows you to tear off a printed page without wasting an 
extra sheet of paper. See page 16 for details. 

5. PARK button: Press this button to retract continuous 
forms paper out of the paper path. This lets you use 
single sheet paper without removing the continuous 
forms. See page 12 for details. 

6. TOP OF FORM button: When the printer is dese- 
lected, pressing this button sets the top of form-the point 
on the page at which printing starts. When you press the 
FORM FEED button, the new page advances to this line. 

7. MICRO FEED buttons: Pressing these buttons feeds 
paper up or down in fine increments. If you hold down 
the TOP OF FORM button while using the MICRO 
FEED buttons, the top of form will automatically be set 
when you release the buttons. 



Print Quality 

This allows you to select the level of printing quality 
suitable to your needs. 

High Speed Draft (HSD) is the fastest printing mode (550 
characters per second). It's suited for situations where 
speed is more important than appearance, such as editing or 
proofing a document before final printing. 

Utility printing is for everyday use, such as memos and 
internal documents. 

When you want correspondence and documents to look 
their best, use one of the two Near Letter Quality typefaces: 
Courier and Gothic. 

Press the PRINT QUALITY button until the light next to 
your choice is lit. 
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Character Pitch 



With the Character Pitch feature, you can choose between 
10, 12, 15, 17.1, and 20 characters per inch and 
PROPortional spacing at the touch of a button. 

Press the CHARACTER PITCH button to cycle through the 
choices. 

Note: Proportional spacing is not available with HSD. 



Menu Select Mode 

You can customize your printer directly from the front 
panel by using the Menu Select mode. It lets you choose 
your own printer defaults - settings and features automati- 
cally active when you turn it on. 
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Entering Menu Select Mode 

Be sure that your printer has ribbon and paper. Press both 
the PRINT QUALITY button and the CHARACTER 
PITCH button to enter the Menu Select mode. When you're 
in Menu Select mode, the functions written below the 
buttons are active. For example, the TOP OF FORM button 
is now the EXIT button. 

Exiting Menu Select Mode 

If you want to leave Menu Select mode at any time just 
press the EXIT button. 

Understanding the Menu Select Mode 

The Menu Select mode is just a menu of the Pacemark 
features. You may want to change the default settings of 
some of those features to fit your needs. For example, you 
may want to change the page length to 14 inches if you 
print a lot of legal size documents or 3 inches if you're 
working on labels or small cards. 

The menu is made up of a number of groups. Within each 
of these groups is a list of items, and each of those items 
has several settings. 



Making Selections 




Before you begin, press the PRINT button to get a list of 
groups, items, and settings. This list will tell you what the 
current settings are for your printer. Use this list to find 
your way around in the menu. 

Each time you press the GROUP, ITEM, or SET button, the 
appropriate menu line will print on the paper. 

Press the GROUP button to move from group to group. If 
you pass the group that you want, just keep cycling 
through. It will come up again. Press the ITEM button to 
move between the items in a group. 

Press the SET button to cycle through the settings for an 
item. To choose a setting, press the SET button until you 
come to the setting you want then press the ITEM button to 
move on to the next item. Press the EXIT button to save 
your changes and leave the menu. 



See Appendix A for a list of the menu items and factory 
settings. 

Note: To reset the printer to the factory menu settings, turn 
the printer off, then hold down the SELECT and 
LINE FEED buttons while you turn it back on. 

To reset both the menu and the paper loading 
position, turn the printer off, then hold down the 
SELECT and TOP OF FORM buttons while you turn 
it back on. 
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Section 4: Computer Control 



Commercial Software 

Most of the time, your printer will be controlled by stan- 
dard commercial software packages. Consult your software 
manual before attempting to install your printer. 

Selecting Drivers 

Commercial software packages use printer drivers to 
control the appearance of printed documents. A driver is 
simply a list of commands that will make a specific printer 
perform various functions at the request of the software. It 
operates much like a translation. If the software is to 
underline some text, for example, the entry for underlining 
is "looked up" in the software driver, and the command 
listed there is sent to the printer. Drivers make it possible 
for a program to function roughly the same way no matter 
which printer has been selected. 



Many of the packages you will use will contain drivers for 
the Pacemark 3410. For older software, however, it may be 
necessary to select a driver that functions nearly the same 
as a Pacemark driver. Because command sets tend to grow 
in "families," this generally means that you will be select- 
ing a driver that provides access to fewer functions, but the 
commands available will perform properly with your 
printer. 

For maximum flexibility, the Pacemark 3410 comes in two 
models, each of which contains two printer emulations: 

• Epson FX 1050 and IBM Proprinter III 
or 

• Okidata Standard Microline 321 and Pacemark 2410. 
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The following lists of the drivers you can choose is ar- 
ranged in descending order of compatibility. 

Printer Drivers 



Epson Emulation 

DFX 5000 
FX 1050 
FX 850 
FX 

EX 800/850 


IBM Emulation 

Proprinter III 
Proprinter II/XL 
IBM Graphics Printer 


Microline (ML) Emulation 

ML320/321 

ML292/293 

ML192/193 


Pacemark Emulation 

Pacemark 2410 
Pacemark 2350 
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/\ppendix A: Menu Selections 



The following table lists all the groups items and settings for the printer menu. Factory default settings are printed in bold 
italics. Except as indicated, the menu for the Epson/IBM model is the same as the menu for the ML/Pacemark model. 



Group 


Item 


Setting 


Notes 


Printer Mode 


Emulation Mode (Epson/IBM) 
Emulation Mode (ML Pacemark) 


IBMPPR, Epson FX 
Microline Pacemark 2410 


See page 26. 


Font 


Print Mode 

Pitch (Epson/IBM) 


Utility, NLQ Courier, NLQ 
Gothic, HSD 

10CPI, 12 CPI, 15CPI, 17.1 
CPI, 20 CPI, Proportional 






Pitch (ML/Pacemark) 


10CP1, 12 CPI, 15 CPI, 17.1 
CPI, 20 CPI 


Proportional spacing is a 
separate menu item in the 
ML/Pacemark menu. 




Style 
Size 


Normal, Italics 
Single, Double 


Double is double width and 
height. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Symbol Sets 


Character Set 


Set I, Set II 


These are standard IBM character sets. 




Language Set 


American, French, German, British, 
Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, 
Japanese, Norwegian, Danish II, 

vnom pn T T T r\ A marl pan T*£*TA r\ 

opanisn ii, i^aun American, rrencii 
Canadian, Dutch, Publisher. 


These sets contain special characters used in 
foreign languages. The Publisher set includes 
special printing symbols. 




Zero Character 


Slashed, Unslashed 


Use slashed zero to distinguish from the capital 
letter 0. 




Code Page 


USA, Canada French, Multilingual, 
Portugal, Norway 




The next three groups let you set parameters for each of the paper paths independently. 
When you change from one path to another, the parameters automatically change, too. 


Rear Feed 


Line Spacing 
Form Tear Off 


6LPI, 8LPI 

Off, 500 mS, 1 sec, 2 sec 


Sets the distance between lines in lines per 
inch. 

Activate the form tear off feature (page 16) by 
selecting a time for the printer to wait after 
data before advancing the page to tear off. If 
your software pauses during printing and 
causes the paper to "bounce," select a longer 
time or deactivate the feature. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Rear Feed (cont.) 


Skip Over Perforation 


No, Yes 


When set to Yes, at bottom of page skips 1 inch to 
next top of form. Use only for unformatted 
listings or programs that don't format the page. 




Page Width 


13.6", 8" 


The 8" setting emulates a narrow carriage printer. 
If you always use 8V2" paper, choose this setting 
to prevent printing on the platen. 




Page Length 


11", 11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 




Bottom Feed 


Line Spacing 


6LPI, 8LPI 


Sets the distance between lines in lines per inch. 




Form Tear Off 


Off, 500 mS, 1 sec, 2 sec 


Activate the form tear off feature (page 16) by 
selecting a time for the printer to wait after data 
before advancing the page to tear off. If your 
software pauses during printing and causes the 
paper to "bounce," select a longer time or 
deactivate the feature. 




Skip Over Perforation 


No, Yes 


When set to Yes, at bottom of page skips 1 inch to 
next top of form. Use only for unformatted 
listings or programs that don't format the page. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Bottom Feed (cont.) 


Page Width 
Page Length 


13.6", 8" 

11", 11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 


The 8" setting emulates a narrow carriage 
printer. If you always use 8" paper, choose this 
setting to prevent printing on the platen. 


Top Feed 


Line Spacing 

Skip Over Perforation 

Page Width 

Page Length 


6 LPI, 8 LPI 

No, Yes 

13.6", 8" 

11", 11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 


Sets the distance between lines in lines per 
inch. 

When set to Yes, at bottom of page skips 1 inch 
to next top of form. Use only for unformatted 
listings or programs that don't format the page. 

The 8" setting emulates a narrow carriage 
printer. If you always use 81/2" paper, choose 
this setting to prevent printing on the platen. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Set-Up 


Graphics 


Bidirectional, Unidirectional 


Bidirectional prints from left to right, then right to left; this 




is faster, but may cause registration problems. Unidirec- 
tional printing (left to right only) is more precise, but 
slower. 




Max. Receive Buffer 




Specifies amount of the printer's buffer used to store data. 




Paper Out Override 


No, Yes 


A sensor stops printing about 1 inch from the bottom of a 






single page. Changing this setting to Yes lets you print 

L1USCI l\J II1C IXHlUlll CUg,C \Jl LUG LJapci. 




Print Registration 


Right: 0.25,0.20,0.15,0.10,0.05 mm; 


This lets you adjust the vertical registration in graphics. The 




0.00 mm, Left: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 
0.25 mm 


best setting may vary from one software package to another. 




Operator Panel 


Full Operation, Limited Operation 


Changing this setting to Limited Operation deactivates the 




Function 




menu mode and these control panel buttons: TOP OF 
FORM, MICRO FEED UP/DOWN, PRINT QUALITY, and 
PITCH. This is used in situations where several people are 
using the printer. To restore to full operation, turn the 
printer off, then hold down the PRINT QUALITY and 
PITCH buttons while you turn on the printer. This will put 
you into the menu mode; you can then change this setting to 
Full Operation. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Set-up (cont.) 


Reset Inhibit 


Ato.Yes 


Changing this to Yes prevents a reset signal 
from the computer from resetting the printer to 
its defaults. 




Print Suppress Effective 


Yes, No 


Determines whether the DC3 code causes the 
printer to ignore data until a DC1 code is 
received. 




Auto LF 


No, Yes 






Auto CR (IBM only) 


No, Yes 






CSF Bin Select 


Bin 1, Bin 2 


Only available when the CSF 3002 is installed. 
Determines which bin is active. 




SI Select Pitch (10 CPI) 
(IBM only) 


17.1 CPI 15 CPI 


Sets the pitch of condensed mode from 10 CPI 
using the SI code. 




SI Select Pitch (12 CPI) 
(IBM only) 


20 CPI 12 CPI 


Sets the pitch of condensed mode from 12 CPI 
using the SI code. 




Time Out Print (Epson/ 
IBM) 


Valid, Invalid 


When set to Valid, contents of the buffer will 

Tvnnt whf*n nn mnrp Hata iq tpppivpH for n 

u'j.iiii w ii^/ii uvs i 1 w uaia 1j ii<^isj.wu ivi d 

certain period of time. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Set-Un fcont 1 


Auto Select 
Sensor Disable 


iVo.Yes 
No, Yes 




Parallel I/F 


I-Prime 


Buffer Print, Line End, Invalid 


Buffer Print = I-Prime makes printer print 
contents of buffer; Line End = I-Prime makes 
printer print to the end of the current line; 
Invalid = I-Prime signal is ignored. 




Pin 18 


+5V.0V 


Determines whether voltage is supplied to pin 
18. 




Auto Feed XT (Epson/ 
IBM) 


Invalid, Valid 


Epson emulation. Some interface cables are 
wired so that the XT signal always causes an 
automatic line feed. The Invalid setting 
eliminates this. Use the Valid setting if your 
system uses the XT signal for automatic line 
feed. 
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Group 


Item 


Setting 


Notes 


Serial LT 


Parity Serial Data 7 or 8 
Bits 

Protocol 


None, Odd, Even 8 Bits, 7 Bits 
Ready/Busy, X-ON/ X-OFF 






Diagnostic Test 


No, Yes 


Set to Yes to run the serial interface diagnostic 
test. To restore to full operation, turn the 
printer off, then hold down the PRINT 
QUALITY and PITCH buttons while you turn 
on the printer. This will put you into the menu 
mode; you can then change this setting to No 
for normal operation. 




Busy Line 


SSD-, SSD+, DTR, RTS 






Baud Rate 


19200 BPS, 9600 BPS, 4800 BPS, 
2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS, 300 
BPS 






DSR Signal 


Valid, Invalid 






DTR Signal 


Ready on Power Up, Ready on Select 






Busy Time 


200 mS, 1 sec 
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/\ppendix B: Control Codes 



This appendix contains the control codes for the Epson FX emulation and the IBM Proprinter emulation. Within each 
emulation table, the codes are grouped by function. 

Epson FX Control Codes 



Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Horizontal Control 


Carriage Return 


CR 


13 


OD 




Set Horizontal Tabs 


ESC D n, n : ...n^ NUL 


27 68 n, n, ...n k 0 


IB 44 n, n, ...n^OO 


n - position of lab stop- max one less than 
ft of characters per line 
n = 1 to 32; n = 0: clear tabs 
Default: ever)' 8 columns 


Horizontal Tab 


HT 


9 


09 


Move to next tab stop. 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Absolute Horizontal 
Position 


ESC $ n, n. 


27 36 n, n. 


IB 24 n, n : 


n = position of tab stop-max one less than # of 

characters per line 

n = 1 to 32; n = 0: clear tabs 

Default: every 8 columns 


Relative Horizontal 
Position 


ESC \ n, n. 


27 92 n, n. 


IB 5C n, n. 


Move to position = ± {n, + [n, x 256]) / 120 inches 
from printing position. 

n n — ft a 

Dp n 7 — JJ a, .JJ 

+■ moves to right and - moves to left and prints 


Set Print Position 


ESC DLE @ P A, A, 
P,P : P ( P 4 


27 16 64 P A, A, 


IB 1040P A, 
A : P, P,P,P 4 


Sets horizontal position of printhead. 
Pn - number of parameter bytes to follow 
A =motion absolute (even) or relative (odd) 
A,=relative movement right (even) or left (odd) 
0=P,, P,. P„ P 4 =9 

P, P,P, P 4 =number of units to move (size of unit 
depends on character pilch) 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Left Margin Set 


ESC 1 n 


27 108 n 


1B6C n 


Sets left margin n character spaces from 
printhead home position; must be at least 
2 spaces to left of right margin. 

n = 0 to 255 


Right Margin Set 


ESC Q n 


27 81 n 


1B51 n 


Sets right margin n character spaces from 
printhead home position; must be greater 
than the left margin. 

n = 0 to 255 


Auto Justification 


ESC a n 


27 97 n 


IB 61 n 


Justifies text according to the value of n: 

n = 0: left justification 

n = 1; center justification 

n = 2: right justification 

n = 3: full (left & right) justification-use 

carriage return only at end of paragraph. 


Print Direction 


ESC U n 


27 85 n 


IB 55 a 


Prints unidirectionally (left to right only) 
or bidirectionally (left to right, then right 
to left} according to value of n: 
n = I: unidirectional 
n = 0: bidirectional 



Control Codes £-37 



Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


One Line Unidirec- 
tional Printing 


ESC < 


27 60 


IB 3C 


PnnK nniflirprtmnallv f lf*fi tn ri-cht'l fnr 

J 1 1 1 1 1, J> UIIIUJJ LVLti 'Ikltl > \ Ivll IU llt-illl 1UI 

one line. 


Backspace 


BS 


8 


08 


Prints data in buffer and moves one 
character to the left according to the 
current character pitch. 


Delete One Character 


DEL 


127 


7F 


Deletes last character put into the print 
buffer. 


Vertical Control 


Set 1/8" Line Spacing 


ESCO 


27 48 


IB 3d 


1/8" line spacing ■ 8 lines per inch. 


Set 1/6" Line Spacing 


ESC 2 


27 50 


IB 32 


This is standard typewriter spacing. 


Set 7/72" Line Spacing 


ESC 1 


27 49 


IB 31 




Set n/72" Line Spacing 


ESC A n 


27 65 n 


IB 41 n 


n = 0 to 85 

n = 0: no line feed 


Set n/I44" Line 
Spacing 


ESC % 9 n 


27 37 57 n 


IB 25 39 n 


n = 0 to 255 

n = 0: no line feed 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


*\?>t n/"* 1 f\" I i np 

Spacing 


ESC 3 n 


27 51 n 


IB 33 n 


j j — \j i\j 

n = 0: no line feed 


Line Feed 


LF 


10 


OA 


Prims buffer data and moves the printhead 
by the current line spacing value. 


n/144" Line Feed 


ESC % 5 n 


27 37 53 n 


IB 25 35 n 


Executes a single n/144" line feed without 

changing line spacing, 

n = 0 to 255 

n - 0: no line feed 


n/216" Line Feed 


ESC J n 


27 74 n 


1 B 4 A [i 


Executes a single n/216" line feed without 

changing line spacing. 

n = 0 to 255 

n = 0: no line feed 


Fnrni F"f*pH 

l Ul ILL I vvU 


FF 


12 


OC 


Prints data in buffer and advances paper to 
next top of form. 


Vertical Tab 


VT 


11 


OB 


Print buffer data and move to next 
programmed vertical lab stop. 



Control Codes E-39 



Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Set Vertical Tab Stops 


ESC B n, n, ... n k NUL 


27 66 n, n, ... n 0 

1 2 k 


IB 42 n, n, ... n t 00 


Sets vertical tab stops at specified lines, 
n = 1 to 16: number of tabs 
n = 1 to 255: line number where tab is to 
be set 


Set Vertical Format 
Unit (VFU) 


ESCbm, m,... m k 
NIL 


27 98 m, m, ... 0 


IB 62 m, m, ... n\ 00 


Programs up to 8 separate sets (channels) 
of vertical tab stops, 

n = 0 to 7: channel number (0 is default set 
by ESC B) 

n = 1 to 16: number of stops in channel 
m = 1 to 255: line number of tab stop 


Select Vertical Tab 
Channel 


ESC/n 


27 47 n 


IB 2Fn 


Activates preprogrammed vertical tab 
channel n. VT moves to stops in this 
channel. 


Set Form Length in 
Inches 


cpr j~» ktt rr _ 


L 1 o / U n 


1 1> *o uu n 


n = l to incnes. 

This command cancels Skip Over 

Perforation setting. 


Set Form Length in 
Lines 


ESCCn 


27 67 n 


IB 43 n 


n = 1 a 27 lines at current line spacing. 
This command cancels Skip Over 
Perforation setting. 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 




Set Skip Over 
Perforation 


ESC N n 


27 78 n 


1B4E n 


Activates Skip Over Perforation feature 
and sets it for n lines at the current line 
spacing. 


Cancel Skip Over 
Perforation 


per r» 




IB 4F 


Deactivates Skip Over Perforation- 
Command overrides menu.. 


Cut Sheet Feeder (Option) 


Cut Sheet Feeder 
Control 


ESC EM n 


27 25 n 


IB 19 n 


Del: Select Bin 1 
n = 2: Select Bin 2 lif present) 
n = 73 (ASCII "I"): Insert sheet 
n = 82 (ASCII "R"): Eject sheet 


Character Sets 


Copy ROM Character 
Set to RAM Character 
Set 


ESC : 0 n 0 


27 58 0 n 0 


IB 3A 00 n 00 


Copies the designated character set to the 
user defined set in RAM; 
n = 0: NLQ Courier 
0=1: NLQ Gothic 


Define Custom 
Character(s) 


ESC & 0 [data] 


27 38 0 [data] 


lB 26 00|data] 


Defines and stores in RAM up to 256 
utility quality character patterns. 



Control Codes £-47 



Epson Function 



ASCII 



Decimal 



Hexadecimal 



Notes 



Select Custom 
Character Set 



ESC 9t n 



27 37 n 



IB 25 n 



Select Foreign 
Character Set 



ESC Rn 



27 H2 n 



Select Epson Character ESC t n 
Set 



27 116 n 



IH 52 ii 



lB74n 



n = 0: Select custom character set 
n = 1 : Select default character set 



Select character set containing 15 special 
characters used in foreign language 
printing: 

n = 0: US ASCII 

n = 1 : French 

n = 2: German 

n = 3: British 

n = 4: Danish I 

n = 5: Swedish 

n = 6: Italian 

n = 7: Spanish I 

n = 8: Japanese 

rt = 9: Norwegian 

n= 10: Danish II 

n = 11: Spanish II 

n = 1 2: Latin American 

n = 13: French Canadian 

n = 14: Dutch 

n = 64: Publisher 



i 0; Selects Epson Italic character set 
= 1 : Selects Epson graphic character set 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Start Italic Character 
Set 


ESC 7 


27 55 


IB 37 


Activates the Italic character set. 


Start Graphic 
Character Set 


ESC 6 


27 54 


IB 36 


Activates graphic character set if received 
after ESC 1 1 has been used. 


Print Control Codes 


ESC In 


27 73 n 


IB 49 n 


Enables the printer to print any custom 
characters stored in locations 0-3 1 and 
128-159: 

n = 0: interpret locations as control codes 

ti — 1 ■■ intpmrpf lnmrinnc as nrinfah]* 1 
■ ■ — ■ ' iiJiLijJ'iLi 1 Ul,fHJ U 1 1 & aj JJJlllLaUlC 

characters 


Bar Code Commands 


Select Bar Code Type 
and Size 


ESCDLEA tnn, ... n B 


27 16 65 m n ... n s 


IB 10 41 m n, ... n s 


m - number of parameters specified 


Print Industrial Bar 
Code Data 


ESC DLE B n [data] 


27 16 66 n [data] 


IB 10 42 n [data] 


n = 0 to 127: amount of data 


Pnnt Postnet Bar Code 
Data 


ESC DLE C n [data] 


27 1 6 67 n [data] 


IB 10 43 n [data] 


n = 1 to 20: number of data bytes 
Data consists of single-digit numbers 



Control Codes E-4J 



Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Print Features 


Utility/NLQ Selection 


ESC x n 


27 120 n 


IB 78 


n = 0: Utility printing 
n = I: NLQ printing 


High Speed Draft 
Select 


ESC { 0 


27 40 48 


IB 28 30 




Select NLQ typeface 


ESCkn 


27 107 n 


IB 6B n 


n = 0: NLQ Courier (default) 
n = I . in Ly uotnic 


Proportional Spacing 


ESCpn 


27 112 n 


IB 70 n 


See also ESC ! 

nal: Start proportional spacing 
n = 0: Stop proportional spacing 


Select Pica Pitch (10 
cpi) 


ESCP 


27 80 


IB 50 


In compressed mode, selects 17.1 cpi. 


Select Elite Pitch (12 
cpi) 


ESCM 


27 77 


IB 4D 


In compressed mode, selects 17. 1 cpi. 


Select 1 5 cpi Pitch 


ESCg 


■ 

27 103 


IB 67 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Note* 


Select Compressed 
Print 


SI o ESC SI 


15o27 15 


OF o IB OF 


Pitch depends on current pitch selected: 
10 cpi becomes 17.1 cpi 
12 cpi becomes 20 cpi 


Cancel Compressed 
Print 


DC2 


18 


12 




Set Character Spacing 


ESC SP n 


27 32 n 


IB 20 n 


Adds n dots of space (depending on the 
current pitch) between characters, 
n = 0 to 255 


Select Italic Characters 


ESC 4 


27 52 


IB 34 


See also ESC !, ESC 7. 






Z f J 3 






Underlining 


ESC - n 


27 45 n 


IB 2D n 


Underlines all text except tabs, 
n = 1 : Start underlining 
n = 0: Stop underlining 


Start Subscript/ 
Superscript 


ESCS n 


27 83 n 


IB 53 n 


n = 0: Start superscript 
n = 1 : Start subscript 


Stop Subscript/ 
Superscript 


ESCT 


27 84 


IB 54 





Control Codes £-45 



Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Start Emphasized 
Printing 


ESCE 


27 69 


IB 45 


Prints horizontally shifted double dots in 
utility mode at half speed. See also ESC ! 

r*n m m a n rl 
LU llll l ml lu. 


Stop Emphasized 
Printing 


ESC F 


27 7(1 


IB 46 




Start Enhanced 
iLJOUuicsiriKC ) rnnting 


ESCG 


27 71 


IB 47 


Print vertically shifted double dots in two 
passes. See also ESC ! command. 


Printing 




27 72 


IB 48 




Double Width 
fFunnnrifH 1 Prinrins* 

1 II . \ j 1 Ll 1 J *_l X. LB .1 1 1 1 L 1 1 1 1 


ESC W n 


27 87 n 


IB 57 n 


n = 1 ; Start double width printing 
n = 0: Stop double width printing 


Immediate Double 


So or ESC SO 


14 or 27 14 


0E or IB 0E 


Prints double width only to end of line; 
can also be canceled by DC4. ESC W 0 
and ESC ! commands. 


Stop Immediate 

ljoudic wiuui rniiuu^ 


DC4 


20 


14 


Only cancels double width set by SO or 
ESC SO. 


Double Height 
Printing 


ESC w n 


27 119 n 


lB77n 


n = 1 : Start double height 

n — (\' Sinn Hrnihlf* hpiohl 
11 — \t l tjiuiy ui/uuit ii^iKiii 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Graphics 

For all graphics commands the number of dot columns of graphic data is as follows: dots = nl + (n2 x 256) 


Prim Graphics 


ESC * m n, n, 
[graphic data] 


27 42 m n, n, 
[graphic data] 


IB 2A m n, n, 
[graphic data] 


Selects 8-pin graphic mode and prints 
graphic data. 

m = 0: Single density, 60 dpi 

m - 1 Double density. 120 dpi 

m = 2: Fast double density, quasi- 1 20 dpi 

m = 3: Quadruple density, quasi-240 dpi 

m = 4: CRT I. 80 dpi 

m = 5: Plotter, 72 dpi 

m = 6: CRT II, 90 dpi 

m = 7: DD Plotter, 144 dpi 


Single Density 
Graphics 


ESC K n, n, 
[graphic data] 


27 75 n, n, 
[graphic data] 


IB 4B n, p, 
[graphic data] 


Same as ESC * "0." 


Double Density 
Graphics 


ESC L n, n, 
[graphic data] 


27 76 nj n, 
[graphic data] 




IB 4C n, n, 
[graphic data] 


Same as ESC * "1." 


Quasi-Double Density 
Graphics 


ESCYnj n, 
[graphic data] 


27 89 n, n, 
[graphic data] 


IB 59 n, n : 
[graphic data] 


Same as ESC * "2. Same as low speed 
double density, but printer can't put two 
adjacent dots in the same row. 
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ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Quadruple Density 
Graphics 


ESC Z n, il 
[graphic data] 


27 90 n, n, 
[graphic data] 


IB 5A n, n, 
[graphic data] 


Same as ESC * "3." Printer can't put two 
adjacent dots in the same row 


9-Pin Graphics 


ESC "m n 1 n 2 
[graphic data] 


27 94 m n, n, 
[graphic data] 


IB 5E m n, n, 
[graphic data] 


Used for graphics-intensive applications, 

such as screen dumps. Each print pattern 

requires 2 bytes of data. 

m = 0: Single density 

m = 1 : Double density 

m = 2: High speed double density 

m = 3: Quadruple density 


Reassign Graphics 
Code 


ESC ?mn 


27 63 m n 


IB 3Fmn 


Assigns one of the graphics modes n to the 

ESC m mode 

I = "K" = 75 

n = "L" = 76 

n = "Y" = 89 

n = "TP = 90 

m = 0: Single density, 60 dpi 

m = 1: Double density, 120 dpi 

m = 2: Fast double density, quasi- 120 dpi 

m = 3: Quadruple density, quasi-240 dpi 

m = 4: CRT I, 80 dpi 

m = 5: Plotter, 72 dpi 

m = 6: CRT II, 90 dpi 

m = 7: DD Plotter, 144 dpi 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Composite Command 


ESC ! n 


27 33 n 


IB 21 ■ 


Calculate n as the sum of the values of the 
features to be activated. If a feature's value 
is not included in the sum, it will be 
deactivated, 
0=10 cpi 

1 = 12 cpi 

2 = Proportional spacing 
4 = Compressed 

8 = Emphasized 
16 - Enhanced 
32 = Double width 
64 = Italics 
1 28 = Underlining 


Miscellaneous 


Initialize 


ES C @ 


27 64 


IB 40 


Clears buffer, resets printer to menu 
defaults, current position becomes top of 
page. Custom character data is not 
touched. Controlled by menu selection. 


Cancel 


CAN 


24 


18 


Clears buffer: control codes unaffected. 


Set 8th Bit to 1 


ESC> 


27 62 


IB 3E 


Sets the Most Significant Bit to 1 . 


Set 8th Bit to 0 


ESC = 


27 61 


IB 3D 


Sets the Most Significant Bit to 0. 
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Epson Function ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Reset 8th Bit 


ESC# 


27 35 


IB 23 


Cancels FSC > or FSC - MSR srrenred 
"as is" from computer. 


Print Suppress Mode 
On 


DC3 


19 


13 


All data except DC 1 is ignored and lost. 
Print Suppress Effective menu item must 
be Yes for this to be active. 


Print Suppress Mode 
Off 


DC1 


17 


1 i 


miner Dccomcs active* processes an oaiii 
received. 


Disable Paper-Out 
Sensor 


ESC 8 


27 56 


IB 38 


Paper-out sensor is deactivated: pritiicr 

Will flnnt to npxt Irin nf fnrm h^fnrip 

registering paper end error. 


Enable Paper-Out 
Sensor 


ESC 9 


27 57 


IB 38 


Sensor detects when less than W of paper 
is left. When PAPER OUT light is on, 
pressing SELECT prints 1 line of data at a 
time. Sensor can also be controlled by the 
menu. 
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Epson Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Half-Speed Printing 


ESC s n 


27 115 n 


IB 73 n 


Prints at 50"^ of normal speed to reduce 
noise. 

n = I : Half-speed printing ON 
n = 0: Half-speed printing OFF 


Software I- Prime 


ESC } NUL 


27 125 0 


IB 7D00 


Print buffer cleared, receive buffer 
unaffected; printer reset to menu default if 
applicable, non-menu features returned to 
factory default. 
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IBM Proprinter Control Codes 



IBM Function 


ASCII 


Decimal Hexadecimal 


Notes 


Horizontal Control 


Carriage Return 


CR 


13 


OD 




Set Horizontal Tabs 


ESC D n, iij ... n k NUL 


27 68 n, n, ... ^ 0 


IB 44 n ( n, ... n^ 00 


n - position of tab stop: max is # of 

characters per line 

k = 1 to 28 

k = 0: clear tabs 

Default : every 8 columns 


Horizontal Tab 


HT 


9 


09 


Move to next tab stop 


Re-sL't Tabs to Default 


ESC R 


27 82 


IB 52 


Resets horizontal tabs for default: every 
8th character. Also resets vertical tabs to 
default of 1 line. 


Set Left & Right 
Margins 


ESC X n, n^ 


27 88 n, o, 


IB 58 n, n, 


Sets left (n,) and right (n 2 ) margins in 
character columns at current pitch, n, must 
be at least 1 character space (at 10 cpi) to 
the right of n r 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Indent from Left 
Margin 


ESC % B n, n, n, 
«< 


27 37 66 n, n 2 n, n 4 


IB 25 42 n, tij n, n 4 


Set next printing position at n | n,n 1 n 4 dot columns 

from the left margin. 

D|, n 2 , n 3 , n 4 = 48 to 57, ASCII 0 to 9 


Print Direction 


ESCUn 


27 85 n 


lB55n 


Prints unidirectionally (left to right only) or 
bidirectionally (left to right, then right to left) 
according to value of n: 
n = 1 : uru'direc tonal 
n = 0: bidirectional 


Backspace 


BS 


8 


08 


Prints data in buffer and moves one character to the 
left according to the current character pitch. 


Set Print Position 


ESC DLE @ P A, 


27 16 64 P A, A, 

n 1 2 

p p p p 

1 2 3 * 4 


IB 10 40 P n A, A, 
P P P P 

12 14 


Sets horizontal position of printhead. 
P n = number of parameter bytes to follow 
A, = motion absolute (even) or relative (odd) 
A 3 = relative movement right (even) or left (odd) 
Ok P,. P 2 , P,. P 4 S9 

P, P, P, P 4 ^number of units to move (size of unit 
depends on character pitch) — if this number is even, 
the printer starts printing. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Vertical Control 


Set 1/8" Line Spacing 


ESC 0 


27 48 


t D JU 


1 /R" 1 1 n f* Brtflrttio — Si lin^c tip r nii'h 

I/O 111 IK- SlJtlLlllK. 1 — O J J I1C 2t UtL MIL. 11 


Set 7/72" Line Spacing 


ESC 1 


27 49 


IB 31 


This is the line spacing used for graphics. 


Activate Line Spacing 


ESC 2 


27 50 


IB 32 


This command is required to activate the 
line spacing set by the ESC A n command 
(see below). 


Set n/72" Line Spacing 


ESC An 


27 65 n 


IB 41 n 


The ESC 2 command must be sent to 
initiate the line spacing change, 
n = u to 

n = 0: no change in line spacing. 


Set n/144" Line 
Spacing 


ESC % 9 n 


27 37 57 n 


IB 25 39 n 


n = 0 to 255 

n = 0: no line teed 


Setn/216" Line 
Spacing 


ESC 3 n 


27 51 n 


IB 33 n 


n = 0 to 255 

n = 0: no line feed 


Line Feed 


LF 


10 


OA 


Prints buffer data and moves the printhead 
by the current line spacing value. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Reverse Line Feed 


ESC1 


27 93 


IB 5D 


Perform one reverse line feed ai the 
current line spacing. Movement will not 
go above top of form. Not recommended 
for use with optional pull tractor. 


MuiuniaiiL Line rccu 
Control 




77 ST n 

- / J J 11 


1 R IS n 


n — rt^f? 1 ' 1 F '■mT^im , ilii""ill\ - 'iff rind l<\ r^'ii-h 
U — 1—1 Jl! K'J J lull L ul 1 y JuJLU UJ LlLLJJ 

CR 

n = even: No auto LF 


n/144" Line Feed 


ESC % 5 n 


27 37 53 n 


IB 25 35 n 


Executes a single n/ !44" line feed and carnage 

return without changing line spacing. 

n = 0to 127 

n = 0: no line feed 


n/216" Line Feed 


ESC J n 


27 74 n 


IB 4A n 


Executes a single n/216" line feed without 
changing line spacing. Carriage Return 
determined by menu setting. 

11 — \J IKJ £.JJ 

n - 0: no line feed 


Form Feed 


FF 


12 


OC 


Prints data in buffer and advances paper to 
next top of form. 




VT 


1 | 


OB 


Print* hnffpr Hat a anri mnvpc in tvnr 

programmed vertical tab stop. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal ] Notes 


Set Vertical Tab Stops 


ESC B n ( n, ... n k NUL 


27 66 n, ... 0 


IB 42 n, n 2 ...n^OQ 


Sets vertical tab stops at specified lines.. 
k = 1 to 64: number of tabs 
n = 1 to 255: line number where tab is to 
be set 


Set Form Length in 
Inches 


ESC C NUL n 


27 67 0 n 


IB 43 00 n 


n = I to 255 inches 

This command cancels Skip Over 

Perforation setting. 


Set Form Length in 
Lines 


ESC C n 


27 67 n 


IB 43 n 


n = 1 to 255 lines at current line spacing. 
This command cancels Skip Over 
Perforation setting. 


Set Skip Over 
Perforation 


ESC N n 


27 78 n 


IB 4En 


Activates Skip Over Perforation feature 
and sets it for n lines at the current line 
spacing. When the printer reaches the 
bottom of the page, it will skip n lines to 
next top of form. Command overrides 
menu.. 

n = 1 to 255 lines 


Cancel Skip Over 
Perforation 


ESCO 


27 79 


IB 4F 


Deactivates Skip Over Perforation. 
Command overrides menu. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Cut Sheet Feeder (Option) 


Set Top of Form 


ESC 4 


27 52 


IB 34 


Sets top of form at current printhead 
position. Command ignored in CSF or 
Auto-Feed mode. 


Cut Sheet Feeder 
Control 


ESC EM n 


27 25 n 


IB 19 n 


use 1: Select Bin 1 
n = 2: Select Bin 2 (if present) 
n = 73 (ASCII T'): Insert sheet 
n = 82 (ASCII "R"): Eject sheet 


Character Sets 


Define Custom 
Character(s) 


ESC = [data] 


27 61 [data] 


IB 3D [data] 




Copy ROM Character 
Set to RAM Character 
Set 


ESC$ 


27 36 


IB 24 


Utility and NLQ Courier ROM characters 
are accessed as custom characters. 



Control Codes E-57 



IBM Function 



ASCII 



Decimal 



Hexadecimal 



Select Foreign 
Character Set 



ESC ! n 



33 n 



IB 21 n 



Notes 



Select character set containing special 
characters used in foreign language 
printing: 



11 






n 




9* t f Q A QPIT 






j. oniisn 


n 




'r. UCI LlldJ] 


ii 




Frpnr'h 

J. 1 1 blJWLl 


n 




6: Swedish 


ii 




7: Danish 


n 




8: Norwegian 


n 




9: Dutch 


n 




10: Italian 


ii 




11: French Canadian 


n 




12: Spanish 


91 




13: Latin American 


n 




14: Publisher 



This is not an IBM command. 



Print from IBM 
Character Set III 



ESC\n, n, 



27 92 n, n ; 



IB 5C n, a. 



This character set includes printable 
characters for control codes. Specify the 
total number of characters to be printed as 
n + (n, x 256). 



Print One Character 
from IBM Character 
Set III 



ESC 



27 >)4 



IB M : 



Prints the next character from IBM 
Character Set III. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Select IBM Character 
Set I 


ESC 7 


27 55 


IB 37 




Select IBM Character 
Set II 


ESC 6 


27 54 


IB 36 




Bar Code Commands 


Select Bar Code "type 
and Size 


ESC DLEAm n, ... n a 


27 16 65 m n, ... n B 


IB 1041 mn, ... n s 


m - number of parameters specified 


Print Industrial Bar 
Code Data 


ESC DLE B n [data] 


27 (6 66 n [data] 


IB 10 42 n [data] 


n = 0 to 1 27: amount of data 


Print Postnet Bar Code 
Data 


ESC DLE C n [data] 


27 16 67 n [data] 


IB 10 43 n [data] 


n = 1 to 20: number of data bytes. 
Data consists of single-digit numbers. 


Print Features 


Select High Speed 
Draft Mode 


ESC# 0 


27 35 48 


IB 23 30 




Proportional Spacing 


ESCPn 


27 80 n 


lB50n 


n = odd: start proportional spacing 
n = even: stop proportional spacing 
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IBM Function 




ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Set ] 0 cpi Pitch 


DC 2 


18 


12 


This is standard pica typewriter size. 


Select 12 cpi Pitch 


ESC: 


27 58 


IB 3A 


Changes to 12 cpi except: If "SI + 12" is 
set to "20", then ESC : will change 17.1 
cpi to 20 cpi and will not change 20 cpi. 


.ii Ku Lumprcsscti 

Pitch 




i ^ 


Ur 




Set 20 cpi Pitch 


ESC SI 


27 15 


IB OF 






per 1 cl n 


11 il i\ 


ID £5 47 


Italic characters may overlap slightly. 


Stop Italic Printing 


ESC%H 


27 37 72 


IB 25 48 




Set Intercharacter 
Spacing 


ESCVn 


27 86 n 


IB 56 n 



Adds n dots to the standard 3-dot space 
between characters, 
n = 0 to 1 1 
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ISM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Underlining 


ESC-n 


27 45 n 


IB 2Dn 


Underlines all text except tabs, 
n = odd: Start underlining 
n = even: Stop underlining 


Start superscript/ 
subscript 


ESCSn 


27 83 n 


lB53n 


n = even: Start superscript 
n - odd: Start subscript 


Stop superscript/ 
subscript 


ESCT 


27 84 


IB 54 




Start Emphasized 
Printing 


ESC E 


27 69 


IB 45 


Print ii hnrt7nnfa 1 1 v <ih>ffpH HnnKIp Hafn in 

utility mode at half speed. 


Stop Emphasized 
Printing 


ESCF 


27 70 


IB 46 




Start Enhanced 
Printing 


ESC G 


27 71 


IB 47 


Prints vertically shifted double dots in two 
passes 


Stop Enhanced 
Printing 


ESCH 


27 72 


IB 48 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Double Width 
(Expanded) Printing 


ESC W n 


27 87 n 


IB 57 n 


n - odd: Start double width printing 
n = even: Stop double width printing 


Immediate Double 
Width 


SO 


14 


0E 


Prints double width only to end of Line; 
can also be canceled by DL4, bSL w v 
commands. 


Stop Immediate DC 4 
Double Width Printing 


zu 




Only cancels double width set by SO. 


Control Double 
Height/Width 


ESC [ @ EOT NULL 
NULL NULL n, n. 


27 91 64 4 0 0 0 n, n 2 


IB 5B 40 04 00 00 00 


n, = 0: no change 
n, = I : standard height 
n, = 2: double height 
n. ■ 16: single space 
n, = 32: double space 

tij = 0: no change 
n, = 1 : standard width 
n^ = 2: double width 


Overscore 


ESC_n 


27 95 n 


IB 5F n 


Prints a continuous overscore over all text 
characters except for tab spaces, 
n = odd: Start overscore 
n = even: Stop overscore 
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IBM Function 



ASCII 



Decimal 



Hexadecimal 



Notes 



Graphics 

For all graphics commands the number of dot columns of graphic data is as follows: dots = n, + (n 3 x 256) 



Single Density 
Graphics 


ESC K n, n 2 
[graphic data] 


27 75 n, n, 
[graphic data] 


IB 4B n, n 3 
[graphic data] 


60 dpi resolution. 


Double Density 
Graphics 


ESC L n, n 2 
[graphic data] 


27 76 n [ n., 
[graphic data] 


1B4C n , n 3 
[graphic data] 


1 20 dpi resolution. 


Quasi -Double Density 
Graphics 


ESCYn, n 2 
[graphic data] 


27 89 n t rij 
[graphic data] 


IB 59 n, n, 
[graphic data] 


Same as low speed double density (120 
dpi), but printer can't put two adjacent 
dots in the same row. 


Quadruple Density 
Graphics 


ESC Z n, n, 
[graphic data] 


27 90 n, n 2 
[graphic data] 


IB 5A ft, n, 
[graphic data] 


240 dpi resolution. Printer can't put two 
adjacent dots in the same row. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes | 


Miscellaneous Commands 




ESC In 


27 73 n 


IB 49 n 


Value of n determines character set and 




print mode: 

n = 0: Utility 

n= 1: HSD. 12 cpi 

n = 2: Gothic NLQ 

n = 3: Courier NLQ 

n = 4: Custom Utility 

n = 5: Custom Utility. 12 cpi 

n = 6: Custom NLQ 

n = /. custom .M-v ii 

n = 1 1 : Alternate NLQ Resident (italics) 

n = 15: Alternate NLQ Downloaded 


Cancel 


CAN 


24 


18 


Clears buffer: control codes unaffected 


Print Suppress Mode 
On 


ESCQSYN 


27 81 22 


IB 16 51 


All data except DC 1 is ignored and lost. 
Pnnt Suppress Effective menu item must 
be Yes for this to be active. 


Print Suppress Mode 
Off 


DO 


17 


11 


Printer becomes active, processes all data 
received. 
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IBM Function 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Stop Printing ESCj 


27 106 


IB 6A 


Deselects the printer. Press SELECT 
button to reactivate. No data is lost. 


Disable Paper-Out 
Sensor 


ESC 8 


27 56 


IB 38 


Paper-out sensor is deactivated; printer 
will print to next top of form before 
registering paper end error. 


Enable Paper-Out 
Sensor 


ESC 9 


27 57 


IB 38 


Sensor detects when less than W of paper 
is left. When PAPER OUT light is on, 
pressing SELECT prints I line of data at a 
time. Sensor can also be controlled by the 
menu. 


Software I-Prime 


ESC } NUL 


27 125 0 


IB 7D0O 


Print buffer cleared, receive buffer 
unaffected; printer reset to menu default if 
applicable, non-menu features returned to 
factory default. 
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/\ppendix C: Interfacing 



Serial Cable 

This appendix is designed to help you make a serial cable 
to connect your printer to your computer. Please do not 
attempt to make a cable unless you're experienced in doing 
so. The table below explains the signals from the printer's 
end. You must read you computer documentation to deter- 
mine the requirements on your computer's end. Your 
Pacemark 3410 printer requires a shielded RS-232C cable 
which is 

• UL and CSA approved 

• no more than 50 feet in length 
and has 

• Cannon DB-25P plug (or equivalent) with 25 pins 

• Cannon DB-C2-J9 (or equivalent) connector shell 



English-67 



Serial Interface Signal Requirements 



Pin 


Signal 


Symbol 


Direction 


Description 


1 


Protective Ground 


PG 


Ground 


Connected to the printer frame 


2 


Transmit Data 


TD 


from printer 


Serial data transmitted to the system 


3 


Receive Data 


RD 


to printer 


Serial data received by the printer 


4 


Request to Send 


RTS 


from printer 


Always set to low (mark) 


6 


Data Set Ready 


DSR 


to printer 


Indicates that data can be sent 


7 


Signal Ground 


SG 


Ground 


Ground 


11 


Supervisory Send Data 


SSD 


from printer 


Indicates that printer is not ready to receive data 


20 


Data Terminal Ready 


DTR 


from printer 


Indicates that printer is not ready to receive data 
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Commonly Used Serial Cable Configurations 



IBM 25-Pin Cable Configuration 



Computer 

PG 1 

TD2 
RD3 
CTS5 
DSR6 

SG7 



Printer 

I PG 

3RD 
2TD 

II SSD 
20DTR 
6 DSR 
7SG 
4RTS 
5CTS 



IBM 9-Pin Cable Configuration 



Computer 

RD2 

TD3 
SG 5 
DSR 6 

CTS8 



Printer 

2TD 

3RD 
7 SG 
20 DTR 
6 DSR 
11 SSD 
4RTS 
5CTS 
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Parallel Cable 



The Pacemark 3410 requires a Centronics-equivalent 
parallel cable with the following: 

• Amphenol 57-30360 or AMP 552274-1 plug (or 
equivalent) with 36 pins 

• AMP 552073-1 (or equivalent) cover 

• Beldon (or equivalent) shielded cable, maximum 10 feet 
with twisted pair conductors. It must be UL and CSA 
approved. 

The printer has a 36-pin Amphenol 57-40360- 12-D56 
receptacle. 
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Replacement Parts 

Ribbon Cartridge 

AC Cord ^^^^ 

fi3 platen £iwSZZ^ Sheet separator 

Item Part No. 

Sheet Separator (w/rollers) 50215901 

Access Cover 50215701 

AC Cord 56609701 

Platen Knob 53478601 

Ribbon cartridge 52105801 
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Options 




Item Part No. 

Cut sheet feeder 3001 70010601 

Cut sheet feeder 3002 70010701 

Pull tractor option 7001 1701 

PM/ML Emulation Kit 70022001 

Manuals 

Item Part No. 

Pacemark 3410 Printer Handbook 59249105 

Pacemark 3410 Maintenance Manual 59250001 
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/\ppendix E: Specifications 



Printhead: 9 pin 

Print speed @ 10 cpi: 

HSD 550 cps 
Utility 417 cps 
NLQ 104 cps 

Emulations: Epson FX/IBM Proprinter, co-resident 

Pacemark/Microline, by means of optional 
chip set 

Interface: Parallel and RS-232C serial, standard 

Optional Twin- Ax/Co- Ax (3rd party call 1- 
800 OKIDATA for information) 

Graphics resolution: 144 x 216 dpi maximum 

Fonts: NLQ: Courier, Gothic, Proportional Draft: Utility, 
High Speed Bar Code: UPC-A, UPC-E, EAN 8, 
EAN 13, Code 3 of 9, Interleaved 2 of 5 

Buffer size: 64K 



Reliability: 

Mean Time Between 8,000 hours at 25% duty cycle, 
Failures (MTBF) 35% page density 

Mean Time To 15 minutes 
Repair (MTTR) 

Printhead life 200 million characters average 
in 10 cpi utility mode 

Paper Specifications: 

Weight 12 to 24 lb. 

Thickness Top feed: 0.36 mm (0.014 inches) 
maximum 

Bottom feed: 0.50 mm (0.020 inches) 
maximum 

Continuous forms: 

Types Interleaved: original plus 5 copies 
Carbonless: original plus 7 copies 

Width 3.5 to 16.5 inches 
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Cut sheet multipart forms: Original plus 3 copies (top 

edge must be glued tight) 

Labels: Carrier width 3.5 to 16.5 inches wide. Use bottom 
feed only. 

Envelopes: 

Weight 24-lb. maximum 

Size Minimum 6.5 x 3.6 inches Maximum 9.5 x 
4.1 inches 

Feed Single feed Continuous feed overlap type 
only 

Card stock: 120-lb. maximum Use bottom feed only. 
Transparencies: Use top feed only. 

Dimensions: 

Width 25-1/ '4 inches (540 mm) 

Depth 19 inches (483 mm) 

Height 15 inches (203 mm) 

Weight 63 lbs. (25.4 kg) 
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Environmental Requirements: 



Operating Temperature 
Storage Temperature 
Humidity 

Electrical Requirements: 

Voltage 

Frequency 
Power 



50 to 104 °F (10 to 40 °C) 
14 to 122 °F (-10 to +50 °C) 
20 to 80% RH 

120 volts, +5.5%/-15% 
220/240 volts, 10% 

50/60 Hz, 2 Hz 

Idling, 30 watts 

Operating, 75 watts 



Specifications subject to change without notice 



jndex 



A 

ALARM light 20 

All character set 58 

Auto carriage return 32 

Auto feed XT 33 

Auto line feed 32 

Auto select 33 

B 

Bar code font 

commands 43, 59 

Bidirectional printing 31 

BIN SELECT 

button 16 

menu select 32 

Bottom feed 10-11, 29-30 

Bottom tractor unit 3, 6 

Buffer size 31, 77 



c 

Cables, interface 67-68 

Character pitch 22, 27 

Character sets 28 

CHARACTER PITCH 

button 22 

lights 22 

Code page 28 

Composite command 49 

Compressed 
printing 32, 45, 49 

Connector, interface 67-69 

Continuous forms 
paper 9-11, 77 

Control panel 19-23 

limited function 31 

Courier 21, 27, 41, 57 

Custom characters 42 

Cut Sheet Feeder 3001/3002 

installation 13-15 

operation 16-17 

software control 41, 57 

Cut sheet paper 11-13, 16 



D 

Default menu settings ... 27-34 

DLL (downloadable) 
characters 42 

Double 

height printing... 27, 46, 62 
width printing ... 27, 46, 62 

Drivers 25-26 

E 

Eighth data bit control .. 49-50 

Electrical requirements 78 

Elite (12 cpi) 44 

Emphasized 

printing 45, 49, 61 

Emulations 25-26, 77 

Enhanced printing.. 45, 49, 61 

Envelopes 8, 17, 78 

Environmental 

requirements 78 



Epson FX emulation .... 26, 27 



EXIT button 22 

Expanded print 27, 46, 62 

F 

Font selection 27 

Fonts 77 

Foreign character 

sets 28, 42, 58 

FORM FEED button 21 

command 39, 55 

Form length 28, 29, 30 

Form tear off 11, 28, 29 

Front panel 19-23 

G 

Gothic 21, 27, 41 

Graphics 

commands 47-48, 63 

resolution 77 

GROUP button 23 
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H 

High Speed Draft 

(HSD) 21, 44, 59 

Horizontal tab 

commands 35, 52 

Humidity 78 

I 

I-Prime 33 

commands 51, 65 

Interface 77 

parallel 7, 70 

serial 7, 67-69 

International character 
sets 28, 42, 58 

Italics 

commands 43, 49, 60 

menu setting 27 

ITEM button 23 

J 

Justification 37 



Labels 78 

Line feed 

button 20 

commands 39, 54-55 

Line spacing 

commands 38-39, 54 

menu setting 28-30 

M 

Margin commands .. 37, 52-53 

Menu Select mode 22-23 

entering 22 

exiting 22 

items 27-34 

selection 23 

MICRO FEED 
buttons 12, 21 

Microline standard emulation 
(option) 26, 27 

N 

Near Letter Quality 
(NLQ) 21, 27, 44 
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O 

Operating temperature 78 

Operator panel function 31 

P 

Pacemark 3410 emulation 

(option) 26, 27 

Page length 28, 29, 30 

Page width 28, 29, 30 

Paper 

continuous forms . 9-11, 77 

single-sheet 11-13, 16 

specifications 77 

PAPER FEED lights 20 

Paper out override 31 

Paper park 20, 21 

Paper tear off 11, 28, 29 

Parallel interface 7, 70 

Parity 34 

Parts, ordering 73-74 

PARK button 20-21 

Pica (10 cpi) 44 

POWER light 20 

PRINT button 23 



Print 

gap 7-8 

quality 21 

registration 31 

speed 77 

suppress 32, 50, 64 

PRINT QUALITY button .. 22 

Printer compatibility 26 

Proportional 
spacing .... 22, 27, 44, 49, 59 

Pull tractor (option) 74 

R 

Rear feed 9-10, 28-29 

Relative tabs 36 

Reliability 77 

Reset inhibit 32 

Ribbon 5, 74 



s 

SELECT 

button 20 

light 20 

SELECT BIN light 

(CSF3002) 16 

Serial interface 7, 67-69 

Service 71-74 

SET button 23 

SI (compressed 

pitch) 32, 45, 49 

Single-sheet paper ..11-13, 16 
Skip over 

perforation 29, 30,41,56 

Spare parts 73-74 

Sprocket paper 9-1 1, 77 

Storage temperature 78 

Subscripts 45, 61 

Superscripts 45, 61 



T 

Tabs, commands 

horizontal 35, 52 

relative 36 

vertical 39-40, 55-56 

TEAR button 11, 20-21 

Top feed 11-13 

menu settings 30 

Top of form 

button 12, 20-21 

resetting 12, 23 

setting 12 

Tractor unit 

bottom 3, 6 

pull (option) 74 

Transparencies 78 

u 

Underline 45, 61 

Unidirectional printing 37, 53 
Utility printing 21, 27, 44 



w 

Warranty 



Zero character 



V 

Vertical format unit 

(VFU) 40 

Vertical tabs 39-40, 55-56 
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Guia para el usuario 
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Introduction 



Este manual esta disenado para ayudarlo a configurar y 
operar la impresora Pacemark 3410. Esta organizado de la 
siguiente manera: 

• Section 1 , "Instalacion," muestra como poner la 
impresora lista para funcionar y como conectarla a la 
computadora. 

• Section 2, "Carga del papel," explica como utilizar los 
tres metodos estandar para el manejo del papel, asf como 
varias opciones populares para cargar papel. 

• Section 3, "Operation," explica como controlar la 
impresora mediante el panel delantero, incluido el uso 
de la caracteristica del menu para personalizar las 
opciones por defecto de la impresora. 

• Section 4, "Control de la computadora," le proporciona 
information util para trabajar con paquetes de software 
populares: selecci6n de un controlador, instalacion de la 
impresora en el software y control de la impresora por 
software. 



Los Apendices contienen una variedad de material de 
referenda, incluidas listas de menus y comandos de 
programacion para impresoras. El Apendice D, "Piezas y 
mantenimiento," es particularmente importante - le dice 
como obtener ayuda en el caso poco frecuente de que 
tenga problemas con la impresora. 
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"This Page Intentionally Left Blank" 



$eccion 1: Instalacion 



Desembale la impresora y asegurese de que tiene los 
siguientes elementos: 

• Impresora Pacemark 3410 

• Cordon electrico 

• Separador de hojas 
(con rodillos) 

• Manual de la impresora 

• Perilla del rodillo portapapel 

• Cartucho de cinta 

• Unidad de oruga de arrastre desde abajo 



Si le falta alguno de estos elementos, llame a su 
distribuidor. 




arrastre desde abajo 
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Actividades preliminares 

Despues de desembalar la impresora, hay unas pocas tareas 
que debe realizar antes de comenzar. 



Nota: Asegurese de que la impresora este apagada antes 
de abrir la cubierta de acceso. 

1 . Abra la cubierta delantera de la impresora. 

2. Retire el retenedor de embarque ubicado debajo de la 
cabeza de impresion. 





Guarde el retenedor de embarque y el material de embalaje 
por si tiene que enviar la impresora. 
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Instalacion de la perilla del rodillo 
portapapel 

Observara que el eje de la perilla del rodillo portapapel 
tiene un lado piano que coincide con el lado piano del eje 
de la impresora. 

1 . Alinee el lado piano del eje de la perilla del rodillo 
portapapel con el lado piano del eje de la impresora. 




2. Empuje la perilla hasta que quede en su sitio. 



Insertion de la cinta 

1. Desembale la cinta y retire el retenedor de embarque. 




2. Empuje hacia dentro la traba del rodillo de gufa 

3. Coloque la cinta en la impresora de manera que las 
espigas del cartucho calcen en las muescas de las placas 
laterales de la impresora. Empuje el cartucho hacia abajo 
hasta que emita un chasquido al calzar en su sitio 
(consulte el diagrama en el cartucho). 



Nota: Gire la perilla en la direction de laflecha si el 
cartucho no entra fdcilmente en su sitio. 



4. Centre la cabeza de impresion. 

Cabeza de impresion 




5. Haga pasar la cinta a traves de los postes como se 
muestra. 

Poste Poste 




6. Gire la perilla de arrollamiento en sentido horario para 
tensar la cinta. 
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La unidad de oruga de arrastre de 
alimentation desde abajo 

Esta unidad independiente hace que pueda utilizar hojas de 
papel continuo alimentado desde abajo de la impresora de 
manera facil y comoda. 

Para instalar la unidad de alimentacion desde abajo: 

1. Coloque la unidad donde piensa colocar la impresora. La 
abertura de la unidad debe quedar hacia el mismo lado 
que la parte delantera de la impresora. 

2. Levante la impresora 



y coloquela arriba de 
la unidad de 
alimentacion desde 
abajo, como se 
muestra. Asegurese 
de que la impresora 
este firmemente 
colocada sobre la 
unidad de 
alimentacion desde 
abajo. 




Recep taculo 



UnLldad de 
alimentacion desde 
abajo 

Abertura haciaL 
adelante 
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3. Enchufe el cable de la unidad en el receptaculo redondo 
arriba del conector de la interfaz paralelo ubicado en la 
parte posterior de la impresora. La flecha del enchufe 
macho apunta hacia arriba. 

jPrecaucidn! No intente levantar la impresora y la 
unidad de alimentacion desde abajo al 
mismo tiempo. Desconecte la impresora de 
la unidad alimentadora desde abajo y 
muevalas independientemente. 

Para hacer conexiones 

El cable de alimentacion y el cable de interfaz deben estar 
conectados antes de que pueda utilizar la impresora. Antes 
de comenzar, asegurese de que el interruptor de encendido 
este en posicion apagado. 

Enchufe el cable de alimentacion en la impresora, pero no 
enchufe el otro extremo a un tomacorriente hasta que se 
haya completado la instalacion. 




Selection de paralelo o serie 

La impresora Pacemark 3410 tiene un puerto paralelo y un 
puerto serie. Todo lo que debe hacer es decidir cual desea 
utilizar. Solamente puede utilizar uno a la vez. 

Cuando retira la impresora de la caja, encontrara una placa 
metalica sobre el puerto serie. Si desea utilizar el puerto 
paralelo, simplemente enchufe el cable y fije los clips al 
mismo. 

Si desea utilizar la interfaz serie, suelte la placa metalica 
utilizando un destornillador Phillips y deslfcela hacia la 
derecha para descubrir el puerto serie. Enchufe el cable en 
el puerto serie y apriete los tornillos. 




Puerto paralelo 



Puede fijar la placa metalica sobre el puerto paralelo para 
evitar confusion en el future. 



Si utiliza el puerto serie, es posible que deba ingresar en el 
modo Menu Select (seleccion del menu) y ajustar la 
configuracion del menu. Consulte en el Section 2 una 
explication del modo Menu Select (seleccion del menu). 

Ajuste de la separation de la cabeza de 
impresion 

La separacion de la cabeza de impresion es la distancia 
entre la cabeza de impresion y el rodillo. Cuando utiliza 
sobres o formularios de varias partes, debe tener una mayor 
separacion de la cabeza de impresion que la que utiliza con 
papel comun. Utilice el espacio de cabeza recomendado 
para asegurar la mejor calidad de impresion y una 
alimentation facil del papel. 

Abra la cubierta delantera para ajustar la separacion de la 
cabeza de impresion. La palanca azul de separacion de la 
cabeza de impresion esta colocada en el lado derecho de la 



impresora. Utilice la 
tabla siguiente para 
determinar la 
separacion de la cabeza 
de impresion de 
acuerdo con sus 
necesidades. 
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Papel Ajuste 

Papel de 12-24 libras 1 

Etiquetas 3-4 

Sobres 5-9 

Formularios 
(con papel carbon) 

Dos partes 2-3 

Tres partes 3-4 

Cuatro partes 5 

Cinco partes 6 

Seis partes 7 

Prueba de la impresora 



La impresora Pacemark tiene dos pruebas incorporadas 
para asegurar que la impresora este trabajando 
correctamente. Ejecute estas pruebas despues de haber 
instalado la impresora para verificar que este funcionando. 
La parte superior de las impresiones de prueba contienen 
information sobre el modelo de su impresora. Tenga una 
copia de la impresi6n a mano si llama al departamento de 
servicio. 

/Importante! Utilice solamente hojas de papel continuo 
al realizar estas pruebas. 
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Impresion de la muestra de prueba 



PH 3*1B EI P. F/W 91.18 YR<,e89-3ees 

CG 81. II 

HSD 1BCPI 

!■'»««' (>»■., -./81234S£?B1. ! <..>-'K>SIC0EFOHIJKLnNOpnRSTUUUXYZC\l-. '.bcl.fqhi in™,, 

Encienda la impresora mientras que mantiene pulsado el 
boton LINE FEED (avance de lfnea). La prueba imprime 
una muestra de dos paginas con los estilos de impresion de 
la impresora Pacemark. Pulse el boton SELECT 
(seleccionar) o apague la impresora para detener la prueba. 



Prueba "Recurrente de caracteres ASCII' 7 



PM 3*18 EI P. f/h ati.ie yR««6g-3tBBa 

CS 91.11 

■ "«•««' <>«->,-./»121«367«m.l->«>BC0eFaMlJKL>»(0P0II8TlWUX>(ICM .bcO.fJh I )klmn» OT .-,t«... 
"■••)(»• ()♦*,-. /012349«7e?it <«) ^W»BCDEFQMIJKl.MNOPClR8TUVWXVZC\]^_-»bcdtfBnljhl*nopar»t' vh 
-••««' (!•», -. | !-> ?»0eCD£FGHUKL«N0P0nSruVUXVIt\l N _ «6=iHfgniJkl.iiopii.- ! tu— » 

• (I... -./B12345S7S9., (-> 'M8CDCF0HI JKLHN0P0RSTUVUJY2 t\l '_' .bcil.f gn. ;K l«"OPQrit U v»«y 

• ()•♦.-. /«1S3*S678?:, <-) ?«!»CDeFOHIJKLMNOPaRSru«UXVZ tSl • ■ .OcO.f 0 hl j«l»t>opq.-,t u.» »i 



Encienda la impresora mientras que mantiene pulsado el 
boton FORM FEED (alimentacion de papel). Esta prueba 
imprime el conjunto de caracteres en un patron recurrente 
de caracteres utilizando el estilo de caracteres por defecto. 
Pulse el boton SELECT (seleccionar) para apagar la 
impresora y terminar la prueba. 



§eccion 2: Cargo del papel 



La impresora Pacemark 3410 tiene tres configuraciones 
estandar para el manejo del papel: papel continuo 
alimentado desde atras, papel continuo alimentado desde 
abajo y hojas sueltas alimentadas desde arriba. Las tres 
configuraciones son flexibles y sin problemas. 

Hojas de papel continuo alimentado 
desde atras 

1. Tire de la palanca del papel hacia adelante, a la position 
para papel continuo. 




2. Abra la cubierta posterior. 

Cubierta de la oruga 



Cubierta posterior 




de arrastre 



3. Inserte el papel por debajo de la cubierta trasera y tire 
del mismo para pasarlo a traves de la misma. 

4. Abra las cubiertas del tractor y coloque el papel sobre las 
espigas. 




Espahol-9 



5. Tire de la palanca de bloqueo hacia adelante para liberar 
la oruga de arrastre. 




Palanca de bloqueo 



6. Deslice la oruga de arrastre para ajustarla de acuerdo con 
el ancho del papel; seguidamente empuje nuevamente la 
palanca de bloqueo hacia atras para bloquear 
nuevamente en su sitio la oruga de arrastre. No tense 
demasiado el papel; podria causar un desgarro. 

7. Cierre las cubiertas de la oruga de arrastre. 

8. Cierre la cubierta trasera. 

9. Pulse el boton FORM FEED para avanzar el papel. 

Pulse para avanzar el papel 
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Hojas de papel continuo alimentado desde abajo 

1 Asegurese de que la palanca de papel es'te ajustada para 
una hoja de papel suelta (atras). 

2. Coloque una pila de papel continuo debajo de la impresora. 

3. Abra la puerta ubicada en la parte delantera de la unidad 
de la oruga de arrastre. 

4. Abra las cubiertas de la oruga de arrastre y coloque el 
papel sobre las espigas. 

5. Tire de la palanca de bloqueo hacia adelante para liberar 
la oruga de arrastre. 

Palanca del papel 




Cubierta inferior abierta 



Palancas de bloqueo de la unidad alimentadora 
6. Deslice la oruga de arrastre para ajustar al ancho del 
papel y empuje la palanca de bloqueo hacia atras para 
bloquear la oruga de arrastre nuevamente en su sitio. 



7. Cierre las cubiertas de las orugas de arrastre y la puerta 
de la unidad. 

8. Compruebe que la impresora este encendida y 
seleccionada. Pulse el boton FORM FEED para avanzar 
el papel dentro de la impresora. 

Cortar el formulario 
(solamente papel continuo) 

Esta caracterfstica le permite remover una pagina impresa 
de la impresora sin desperdiciar papel. Activela cambiando 
el ajuste del menu Form Tear Off a 500ms, 1 seg o 2 seg. 
(Consulte en el Section 3 los detalles del menu de la 
impresora). 

Nota: Recuerde que hay grupos de menu separados para 
cada una de las tres rutas posibles del papel. 
Asegurese de activar la selection Form Tear Off 
para la alimentation de papel que esti utilizando: 
alimentation desde atrds o desde abajo. 
Despu6s de haber cargado el papel y pulsado el boton FORM 
FEED, el papel avanzara pasando la position de impresi6n 
(parte superior de la pagina) a la position de la barra de corte. 
Permanecera en esta posicidn hasta que la impresora reciba 
datos; entonces el papel se desplazara nuevamente hacia abajo 
para ser impreso. Unos pocos segundos despues de que se 
detenga la impresion, el papel se vuelve a desplazar hacia 



atras hasta la barra de corte para que pueda cortarlo sin 
alimentar una hoja adicional de papel. 
Puede comprobar la position de la parte superior de la 
pagina pulsando el boton TEAR. Libere el boton para 
volver a la position de corte. 



Hoja de papel suelta 



Empuje la palanca para papel hacia atras a la position 
para una hoja suelta. 

Palanca del papel 
Icono _f V \ empujada hacia atras 




2. Levante el soporte de papel a la position vertical. 

3. Alinee la gufa para el papel con el icono impreso sobre 
el soporte. 

4. Inserte una hoja suelta y ajuste la gufa para papel del 
lado derecho segun el ancho del papel. 

5. Pulse el bot6n 



Pulse 



FORM FEED 
para alimentar 
el papel dentro 
de la impresora. 



FORM Te(R 
FEED / 
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Ajuste de la parte superior de la pagina 

La parte superior de la pagina es el sitio en la hoja de papel en 
el que se inicia la impresion. Cuando la impresora avanza a la 
proxima pagina, se detiene en la parte superior de la pagina. 

La impresora Pacemark almacena la posicion de la parte 
superior de la pagina independientemente para los tres 
tipos de alimentacion estandar de papel: desde arriba, desde 
atras o desde abajo. 

El metodo de ajuste de la parte superior de la pagina es el 
mismo para todos los tipos de papel: 

1. Alimente una hoja dentro de la impresora pulsando el 
boton FORM FEED. 

2. Sostenga presionado el boton TOP OF FORM mientras 
que ajusta la hoja hacia arriba o hacia abajo utilizando 
los botones MICRO FEED. La lmea roja en el protector 
de plastico de la cinta marca la base de la lmea de 
impresion — utilfcela como guia. 

Utilice para ajustar la hoja hacia arriba 



SELECT LINE FORI TEAR FARK TOPCf MCRO A 
MSLECT FEED FE£D K*" FEED/ 


FEEo" 
REAR 


FRtKTQUALrrY 

_ ■ hsd ■ uriLrry 

„rL, HP mm nrtTHC tm COURIER 


™ H GFOUP TEH BET PHWT 


TOP 

eemo* 


"°i DE CHARACTER PITBH ^ 
l_ 10 IB 12 IB 19 



Sostenga hacia abajo 



Utilice para ajustar la hoja hacia abajo 
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3. Cuando libera el boton TOP OF FORM, se registrara la 
posicion en la memoria de la impresora hasta que usted 
la cambie. 

Nota: Es conveniente reporter la parte superior de la 

pagina a su ajuste original; apague la impresora y 
enciendala nuevamente manteniendo presiona-dos 
los botones SELECT y TOP OF FORM. Recuerde, 
sin embargo, que esto tambien cancelard los 
cambios que haya efectuado en el menu. 

Cambio de los tipos de papel 

No tiene que extraer la hoja de papel continuo para 
imprimir una hoja suelta. Con solo tocar un boton puede 
cambiar de un tipo de papel a otro. 

Para cambiar de hoja de papel continuo a hojas sueltas: 

1. Retire las hojas impresas de la impresora. 

2. Pulse el boton PARK para retirar el papel continuo de la 
rata de papel. 

3. Mueva la palanca de papel a la posicion de hojas sueltas 
si esta cambiando de la posicion de alimentacion desde 
atras. 

4. Siga las instrucciones que aparecen bajo "Hojas sueltas" 
para cargar hojas sueltas. 



Para cambiar nuevamente a hojas de papel continuo: 

1. Retire las hojas sueltas que haya en la impresora. 

2. Mueva la palanca de papel a la position de hojas de 
papel continuo si esta cambiando a la alimentaci6n 
desde atras - deje el ajuste para hojas sueltas si esta 
cambiando a alimentaci6n desde abajo. 

3. Baje el soporte para papel. 

4. Pulse el boton FORM FEED para alimentar hojas de 
papel continuo dentro de la impresora. 



El alimentador de orugas opcional 

Esta option esta disponible para aplicaciones 
especializadas de alimentation desde abajo donde se 
requiere un alimentador de orugas, solo o combinado con 
la unidad de alimentation desde abajo. 

Instalacion del alimentador de hojas 
sueltas opcional 

Un alimentador de hojas sueltas (Cut Sheet Feeder, CSF) es 
ideal para la impresion de gran volumen utilizando hojas 
sueltas. El CSF alimenta automaticamente el papel, 
controlado desde el panel delantero de la impresora o desde 
la computadora. 

Hay disponibles dos alimentadores de hojas sueltas para el 
Pacemark 3410: el CSF 3001 de un solo compartimiento y 
el CSF 3002 de dos compartimientos. Debido a que ambos 
alimentadores se instalan de la misma manera, ilustramos 
este procedimiento con el CSF 3001, sefialando las 
diferencias a medida que se presenten. 
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Desembale el alimentador de hojas sueltas y asegurese de 
que tiene todas las piezas. 

• Alimentador de hojas sueltas 

• Bastidor de compartimientos (1 para el CSF 3001 y 2 
para el CSF 3002) 

• Bandeja de salida 



Bastidor de 




1. Compruebe que la impresora este apagada. 

2. Abra la cubierta delantera. 
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3. Retire la cubierta trasera: inclmela ligeramente hacia 
atras y retire levantandola. 




Cubierta posterior 



4. Empuje la palanca de la barra sujetapapel hacia adelante 
hasta la posicion de abierta y la palanca de papel hacia 
atras hasta la posicion de hojas sueltas. 

5. Sostenga el alimentador de hojas sueltas sobre la impresora. 

6. Mientras ajusta los 

ganchos del CSF f~X 
sobre el eje del 
rodillo, bajelo 
suavemente dentro 
de la impresora. 



Gancho 



Eje del rodillo 




Gancho 



Eje del 
rodillo 



7. Desenchufe el cable de la oruga de arrastre de la 

alimentation desde abajo y enchufe el cable del CSF en 
el receptaculo de la impresora. La flecha en el enchufe 
macho apunta hacia arriba. 




8. Ajuste el(los) bastidor(es) de alambre en el(los) 
agujero(s) de la parte posterior de los compartimientos. 

9. Deslice hacia fuera la bandeja de salida sobre los canales 
en los costados del CSF. 



Bastidor de alambre 



Bandeja de salida 




Agujero para el 
bastidor de alambre 



Canal para la 
bandeja de salida 



Esta es la apariencia que debe tener el producto terminado. 




Carga del papel Es- 15 



Carga del CSF 

Todos los compartimientos del CSF 3001 y el CSF 3002 
opcionales pueden contener hasta 130 hojas de papel de 20 
libras o entre 100 y 120 hojas de papel de 24 libras, 
dependiendo del espesor y la textura. 

1. Empuje la palanca de reposition hacia arriba para cargar 
papel y la palanca para sobres hacia adelante para papel. 

2. Asegurese de que la palanca de papel este" en la position 
para hojas sueltas. 

3. Ventile abanicando una pila de papel y forme una pila 
pareja. Coloque el papel en la bandeja para papel. 




Palanca de 

reposition hacia arriba 



4. Ajuste las guias para papel de acuerdo con el ancho del 
papel. 



5. Una vez que el papel este en la position correcta, 
reponga la palanca hacia abajo. 

6. Pulse el boton FORM FEED para insertaf una hoja de 
papel. 

7. Pulse nuevamente el boton FORM FEED para despedir 
una pagina. 

Cambio de compartimientos 

Si tiene la CSF 3002, puede cambiar de un compartimiento 
a otro. Cuando la luz BIN SELECT esta encendida, esta" 
utilizando el compartimiento numero 1. Para cambiar al 
compartimiento dos: 

1 . Asegurese de que la impresora no este seleccionada. 
Pulse el boton SELECT si la luz SELECTesta 
encendida. 

2. Pulse el bot6n BIN SELECT. Se debe apagar la luz 
BIN SELECT . Cuando la luz BIN SELECT esta 
apagada, estd utilizando el compartimiento numero 2. 
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Impresion de sobres con el CSF 

Usted puede utilizar sobres N° 10 (tamano comercial 
estandar) en la CSF 3001 y solamente en el comparti- 
miento delantero de la CSF 3002. Asegurese de ajustar la 
palanca de separaci6n de la cabeza de impresion 
(5-9) y empujar hacia atras la palanca para sobres. 




Palanca de separacion de la 
cabeza de impresidn 



Cargue los sobres con la solapa hacia abajo y hacia la parte 
delantera de la impresora. Coloque la palanca para sobres 
hacia la parte posterior. 




Para obtener los mejores resultados, evite imprimir en areas 
en donde la solapa se superpone sobre el sobre. 

Es posible que la impresion no sea pareja en lugares donde 
varia el espesor del sobre. 
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"This Page Intentionally Left Blank" 



§eccion 3: Operation 




La impresora Pacemark 3410 tiene un panel de control que 
le permite seleccionar las letras por pulgada y la calidad de 
la impresi6n, controlar la alimentation del papel y 
personalizar los ajustes de la impresora con solo tocar un 
boton. No es necesario ser un programador o un experto en 
computaci6n para aprender a utilizarlo. 

El panel de control siempre muestra los ajustes actuates de 
la impresora. Si cambia cualquiera de estos ajustes 
utilizando la computadora, tambien cambiaran las luces del 
panel. 

Algunas caracteristicas solamente funcionaran si tiene el 
ajuste correcto en el panel de control. El panel de control 
solamente le permitira seleccionar combinaciones validas 
de caracteristicas. 



Hay tres secciones en el panel de control: 

• Control basico 

• Calidad de la impresi6n 

• Letras por pulgada 
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Control basico 



4 




La parte de control basico del panel visualiza el estado y 
controla las funciones basicas de la impresora. 

Hay cinco luces en esta parte del panel. Ellas reflejan el 
estado de la impresora en todo momento. 

1. Luz POWER (encendido): La luz POWER se ilumina 
cuando la impresora esta encendida. 

2. Luz ALARM (alarma): Esta luz se ilumina cuando 
existe una condition de error, como por ejemplo, atasco 
de papel, cubierta abierta, impresora sin papel, etc. 

3. Luz SELECT (seleccion): Esta luz se enciende cuando 
la impresora est£ lista para recibir datos. Si la luz 
SELECT no esta encendida, la impresora no esta 
seleccionada y no puede recibir datos. Si la luz destella, 
existe en la impresora un problema que requerira 
servicio. 

4. Luces PAPER FEED (alimentacidn del papel): estas 
luces indican cual rata de papel esta activa. 
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La impresora tiene dos modos de operacion: El modo 
imprimir y el modo seleccion del menu. Usted observara 
que hay funciones impresas arriba y abajo de los botones 
de control basicos. 

Las funciones arriba de los botones estan activas durante el 
modo de impresion; las ubicadas debajo de los botones 
estan activas durante el modo de seleccion del menu. 



Modo de impresion 

Cuando enciende la impresora, esta en el modo de 
impresion. El modo de impresion es el estado normal de 
operacion. En el modo de impresion, las funciones arriba 
de los botones de control basicos estan activas. 




1. Boton SELECT (seleccion): Pulse este boton para 
poner fuera de lfnea la impresora (se apaga la luz 
SELECT). Pulselo por segunda vez para activar la 
impresora a fin de que reciba datos nuevamente (se 
enciende la luz SELECT). 



2. Boton LINE FEED (avance de linea): Pulse este boton 
cada vez que desee avanzar el papel en pasos de una 
Knea. 

3. Boton FORM FEED (alimentation del papel): Pulse 
este bot6n para avanzar el papel en pasos de una pagina. 

4. Boton TEAR (cortar): Pulse este boton para avanzar el 
papel desde la posici6n de impresi6n a la posici6n de 
corte. Esto le permite cortar una pagina impresa sin 
desperdiciar una hoja adicional de papel. Consulte los 
detalles en la pagina 16. 

5. Boton PARK (estacionamiento): Pulse este bot6n para 
retirar una hoja de papel continuo de la ruta del papel. 
Esto le permite utilizar una hoja suelta sin tener que 
retirar la hoja de papel continuo. Consulte los detalles en 
la pagina 12. 

6. Boton TOP OF FORM (parte superior de la pagina): 

Si se pulsa este bot6n cuando la impresora no esta 
seleccionada, se fija el punto de la parte superior de la 
pagina donde comenzara la impresi6n. Cuando pulsa el 
bot6n FORM FEED, la pagina nueva avanza hasta esta 
Knea. 

7. Botones MICRO FEED (microalimentacion): Al 

pulsar estos botones avanza hacia arriba o abajo el papel 
en incrementos pequefios. Si mantiene pulsado el boton 
TOP OF FORM mientras utiliza los botones MICRO 



FEED, se ajustard automaticamente la parte superior de 
la pagina cuando libere los botones. 

Calidad de la impresion 

Esto le permite seleccionar el nivel de calidad de impresi6n 
adecuado para sus necesidades. 

Borrador de alta velocidad (HSD) es el modo de impresion 
mas rapido (550 caracteres por segundo). Es adecuado para 
aquellos casos en que la velocidad es mas importante que 
la apariencia, como por ejemplo, cuando se estd revisando 
un documento antes de la impresi6n final. 

La impresi6n de utilidad es para uso diario, como por 
ejemplo, memorandum y documentos internos. 

Cuando desea que la correspondencia y los documentos 
tengan la mejor apariencia posible, utilice uno de los 
caracteres de impresion con calidad de carta: Courier y 
Gothic. 

Pulse el boton PRINT QUALITY hasta que se encienda la 
luz ubicada al lado de la option deseada. 
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Letras por pulgada 

Con la caracteristica Letras por pulgada, puede seleccionar 
entre 10, 12, 15, 17.1 y 20 letras por pulgada y espaciado 
proporcional con solo pulsar un boton. 

Pulse el boton CHARACTER PITCH para cambiar las 
opciones. 

Nota: El espaciado proporcional no estd disponible con la 
HSD. 

Modo de selection del menu 

Usted puede personalizar su impresora directamente desde 
la parte delantera utilizando el modo de seleccion del 
menu. Le permite seleccionar sus propias opciones por 
defecto de la impresora - ajustes y caracteristicas que estan 
activas automaticamente al encender la impresora. 
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Ingreso en el modo de seleccion del menu 

Asegurese de que la impresora tiene cinta y papel. Pulse el 
boton PRINT QUALITY y el boton CHARACTER PITCH 
para ingresar en el modo de seleccion del menu. Cuando 
este en el modo de seleccion del menu, las funciones 
escritas debajo de los botones estan activas. Por ejemplo, el 
boton TOP OF FORM se convierte en el boton EXIT. 

Para salir del modo de seleccion del menu 

Si desea salir del modo de seleccion del menu en cualquier 
momento, pulse el boton EXIT. 

Familiarization con el modo de seleccion del menu 

El modo de seleccion del menu es simplemente un menu de 
las caracteristicas de la impresora Pacemark. Es posible 
que desee cambiar la configuration por defecto de algunas 
de estas caracteristicas de acuerdo con sus necesidades. Por 
ejemplo, es posible que desee cambiar la longitud de la 
pagina a 14 pulgadas si imprime muchos documentos de 
tamano legal, o a 3 pulgadas si esta trabajando con 
etiquetas o tarjetas pequenas. 

El menu esta formado por una cantidad de grupos. Dentro 
de cada uno de estos grupos hay una lista de elementos, y 
cada uno de estos elementos tiene varias opciones. 



Para seleccionar 




Antes de comenzar, pulse el boton PRINT para obtener una 
lista de grupos, elementos y opciones. Esta lista le dira 
cuales son los ajustes actuales de la impresora. Utilice esta 
lista al desplazarse a traves del menu. 

Cada vez que pulsa el boton GROUP, ITEM o SET, se 
imprimira la lmea de menu correspondiente en el papel. 

Pulse el boton GROUP para desplazarse de un grupo a otro. 
Si se salta el grupo deseado, simplemente siga recorriendo 
los grupos. Llegara nuevamente al grupo deseado. Pulse el 
boton ITEM para desplazarse entre los elementos de un 
grupo. 

Pulse el boton SET para desplazarse a traves de las 
opciones disponibles para un elemento. Para seleccionar 
una opcion, pulse el boton SET hasta que llegue a la opcion 
deseada y luego pulse el boton ITEM para desplazarse al 



proximo elemento. Pulse el boton EXIT para guardar los 
cambios y salir del menu. 

Consulte en el Apendice A la lista de elementos de menu y 
de ajustes de fabrica. 

jNOTA! Para cargar los ajustes de fabrica en la 

impresora, apague la impresora y mantenga 
presionados los botones SELECT y LINE FEED 
mientras enciende nuevamente la misma. 

Para reponer tanto el menu como la posicion de 
carga del papel, apague la impresora y vuelva a 
encenderla manteniendo presionados los botones 
SELECT y TOP OF FORM. 
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Programas comerciales 

La mayona de las veces, la impresora estara controlada por 
paquetes de software estandar disponibles comercialmente. 
Consulte el manual del software antes de tratar de instalar 
la impresora. 

Selection de controladores 

Los paquetes de software disponibles comercialmente 
utilizan controladores de impresoras para controlar la 
apariencia de los documentos impresos. Un controlador es 
simplemente una lista de comandos que haran que una 
impresora especffica realice varias funciones a pedido del 
software. Funciona basicamente como una traduction. Si, 
por ejemplo, el software debe subrayar texto, el comando 
para subrayar "se busca" en el controlador del software y se 
envfa a la impresora. Los controladores permiten que un 
programa funcione de la misma forma, sin importar que 
impresora se ha seleccionado. 



Muchos de los paquetes que utilizara contienen 
controladores para la impresora Pacemark 3410. Sin 
embargo, en los programas mas antiguos, es posible que 
sea necesario seleccionar un controlador que funcione casi 
de la misma manera que el controlador Pacemark. Debido a 
que el conjunto de comandos tiende a crecer en "familias," 
esto generalmente significa que usted seguira 
seleccionando un controlador que proporciona acceso a una 
cantidad menor de funciones, pero que los comandos 
disponibles funcionaran correctamente con la impresora. 

Para tener la maxima flexibilidad, la impresora Pacemark 
3410 viene en dos modelos, cada uno de los cuales 
contiene dos emulaciones de impresoras: 

• Epson FX 1050 e IBM Proprinter III 
u 

• Okidata Standard Microline 321 y Pacemark 2410. 
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La siguiente lista de controladores que puede utilizar esta 
en orden decreciente de compatibilidad. 

Controladores de impresora 



Emulation Epson 

DFX 5000 
FX 1050 
FX 850 
FX 

EX 800/850 


Emulation IBM 

Proprinter III 
Proprinter II/XL 
IBM Graphics Printer 


Emulation Microline (ML) 

ML320/321 
ML292/293 
ML192/193 


Emulacidn Pacemark 

Pacemark 2410 
Pacemark 2350 
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/\pendice A: Selecciones del menu 



La tabla siguiente lista todos los elementos de grupos y la configuracion del menu de la impresora. La configuraci6n por 
defecto de fabrica estfi impresa en cursiva en negritas. Excepto donde se indica, el menu para el modelo Epson/IBM es el 
mismo que el menu para el modelo ML/Pacemark. 



Grupo 


Elemento 


Configuracion 


Notas 


Printer Mode 


Emulation Mode (Epson/IBM) 
Emulation Mode (MLPacemark) 


IBMPPR, Epson FX 
Microline Pacemark 2410 


Consulte la pagina 26. 


Font 


Print Mode 


Utility, NLQ Courier, NLQ 
Gothic, HSD 

1ft CPI 1 9 PPT 1 S PPT 17 1 

CPI, 20 CPI, Proportional 






Pitch (ML/Pacemark) 


10CPI, 12 CPI, 15 CPI, 17.1 
CPI, 20 CPI 


Espaciado proporcional es un 
elemento de menu separado en 
el menu ML/Pacemark. 




Style 


Normal, Italics 






Size 


Single, Double 


Doble significa ancho y altura 
dobles. 
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Grupo 


Elemento 


Configuration 


Notes 


Symbol Sets 


Character Set 


Set I, Set II 


Estos son conjuntos de caracteres IBM estandar. 




Language Set 


American, French, German, British, 
Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, 
Japanese, Norwegian, Danish II, 
Spanish II, Latin American, French 
Canadian, Dutch, Publisher. 


Estos conjuntos contienen caracteres especiales 
utilizados en idiomas extranjeros. El conjunto de 
caracteres de publicaci6n (Publisher) incluye 
sfmbolos especiales de impresion. 




Zero Character 


Slashed, Unslashed 


Utilice el cero con la barra inclinada superpuesta para 
distinguirlo de la letra 0 mayuscula. 




Code Page 


USA, Canada French, Mutlilingual, 
Portugal, Norway 




Los tres grupos siguientes le permiten fijar parametros para cada una de las rutas de papel en forma independiente. 
Cuando cambia de una rata a otra, los parametros cambiar tambien automaticamente. 


Rear Feed 


Line Spacing 


6 LPI, 8 LPI 


Fija la distancia entre lfneas, en lmeas por pulgada. 




Form Tear Off 


Off, 500 mS, 1 sec, 2 sec 


Activa la funcion de corte del formulario (pagina 16) 
seleccionando un tiempo de espera para la impresora 
tras recibir los datos, antes de avanzar el papel para 
cortarlo. Si su software se detiene durante la impresi6n 
y hace que el papel "rebote", seleccione un tiempo mas 
largo o desactive la funcion. 
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Grupo 


Elemento 


Configuration 


Notas 


Rear Feed (cont.) 


Skip Over 
Perforation 

Page Width 
Page Length 


No, Yes 
13.6", 8" 

77", 11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 


Al colocarse en Si (Yes), deja una pulgada de separaci6n 
de la parte inferior del papel a la parte superior de la 
pdgina siguiente. Utilice esta opci6n solamente para listas 
sin formato o programas que no formateen la pdgina. 

La configuraci6n de 8 pulgadas emula una impresora con 
carro estrecho. Si utiliza siempre papel de 8V2 pulgadas, 
elija esta configuration para evitar la impresi6n sobre el 
rodillo. 


Bottom Feed 


Line Spacing 


6 LPI, 8 LPI 


Fija la distancia entre tineas, en tineas por pulgada. 




Form Tear Off 


Off, 500 mS, 1 sec, 2 sec 


Activa la funci6n de corte del formulario (pagina 16) 
seleccionando un tiempo de espera para la impresora tras 
recibir los datos, antes de avanzar el papel para cortarlo. 
Si su software se detiene durante la impresidn y hace que 
el papel vv rebote", seleccione un tiempo mas largo 0 
desactive la funci6n. 




Skip Over 
Perforation 


Wo.Yes 


Al colocarse en Sf (Yes), deja una pulgada de separaci6n 
de la parte inferior del papel a la parte superior de la 
pagina siguiente. Utilice esta opci6n solamente para listas 
sin formato 0 programas que no formateen la pagina. 
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Grupo 


Elemento 


Configuration 


Notas 


Bottom 
Feed (cont.) 


Page Width 
Page Length 


13.6", 8" 

11 ,11 LID , 1Z ,1*4 , 1 / , J , 

3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 


El ajuste a 8 Simula la impresion generada con una 
impresora de carro estrecho. Si usted siempre emplea 
papel de 8 pulgadas de ancho, elija este ajuste para evitar 
imprimir sobre el rodillo portapapel. 


Top Feed 


Line Spacing 


6 LPI, 8 LPI 


Ajusta la distancia entre lmeas, en Hneas por pulgada. 




Skip Over Perforation 


No, Yes 


Si se selecciona Si, se deja un espacio de 1 pulgada sin 
imprimir entre la parte inferior de la pagina y la parte 
superior de la siguiente pagina. Utilice esta option 

UI11C alllCll LC ai 11I1UI11111I llMas Mil lUlliiaiu \J piugicuiia.» 

que no formatean la pagina. 




Page Width 


J3.6", 8" 


El ajuste a 8 Simula la impresion generada con una 
impresora de carro estrecho. Si usted siempre emplea 
papel de 8 pulgadas de ancho, elija este ajuste para evitar 
imprimir sobre el rodillo portapapel. 




Page Length 


il", 11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 
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Grupo 


Elemento 


Configuracion 


Notas 


Set-Up 


Graphics 


Bi-directional, Unidirectional 


La impresion bidireccional se realiza de izquierda a derecha y 
seguidamente de derecha a izquierda; de esta manera la impresion es 
mas rapida, pero se pueden presentar problemas de registro. La 
impresion unidireccional (de izquierda a derecha solamente) es mas 
precisa pero mas lenta. 




Max. Receive Buffer 


1 Line, 4K, UK, 28K 


Especifica la cantidad de memoria intermedia de la impresora se 
utiliza para almacenar datos. 




Paper Out Override 


No, Yes 


Un sensor hace que la impresion se detenga aprox. a una pulgada de 
la parte inferior de una pagina sencilla. Si cambia este ajuste a Yes 
podra imprimir mas cerca del borde inferior del papel. 




Print Registration 


Right: 0.25,0.20,0.15,0.10, 
0.05 mm; 0.00 mm; Left: 0.05, 
0.10, 0.15, 0.20, 0.25 mm 


Este le permite ajustar el registro vertical en los graficos. El mejor 
ajuste puede variar de un paquete de software a otro. 




Operator Panel 
Function 


Full Operation, Limited 
Operation 


Al cambiar este parametro a operation limitada se desactivan el 
modo de menu y los siguientes botones del papel de control: TOP OF 
FORM, MICRO FEED UP/DOWN, PRINT QUALITY y PITCH. 
Este parametro se emplea en situaciones donde varias personas 
utilizan la impresora. Para restaurar la operation completa, apague la 
impresora y seguidamente pulse y mantenga pulsados los botones 
PRINT QUALITY y PITCH mientras enciende la impresora. Asf se 
selecciona el modo de menu; una vez alii, puede cambiar esta 
configuracion a Full Operation. 
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Grupo 


Elemento 


Configuration 


Notas 


Set-up (cont.) 


Reset Inhibit 


No, Yes 


Al cambiarlo a Yes se evita que una sefial de 
reinicializaci6n proveniente de la computadora restaure la 
configuration predeterminada de la impresora. 




Print Suppress Effective 


Yes, No 


Determina si el codigo DC3 hace que la impresora ignore 




Auto LF 


iVo,Yes 






Auto CR (IBM solamente) 


No, Yes 






CSF Bin Select 


Bin 1, Bin 2 


Disponible solamente cuando esta instalado el CSF 3002. 
Determina que compartimiento esta activo. 




SI Select Pitch (10 CPI) 
(IBM solamente) 


17 1 CPI 1*5 CPT 


JTJJd. la l^allLlUaU Uc IcU/as pOl pUlgaUa Ucl IHOUO COnQCnSaQO 

de 10 CPP utilizando el c6digo SI. 




SI Select Pitch (12 CPI) 
(IBM solamente) 




Fija la cantidad de letras por pulgada del modo condensado 
de 12 CPP utilizando el codigo SI. 




Time Out Print (Epson/ 
IBM) 


Valid, Invalid 


Cuando se coloca en valido (Valid), se imprimira el 
contenido de la memoria intermedia cuando no se reciban 
m&s datos durante un cierto penodo. 
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Grupo 


Elemento 


Conflguracion 


Notas 


Set-Up (cont.) 


Auto Select 
Sensor Disable 


No, Yes 
No, Yes 




Parallel I/F 


I-Prime 


Buffer Print, Line End, Invalid 


Impresion de la memoria intermedia (Buffer 
Print) = El cebador (I-Prime) hace que la 
impresora imprima el contenido de la memoria 
intermedia; fin de lfnea (Line End) = El 
cebador (I-Prime) hace que la impresora 
imprima hasta el final de la lmea actual; Invalid 
= La serial del cebador (I-Prime) se ignora. 




Pin 18 


+5V,0V 


Determina si se suministra voltaje en el 
contacto 18. 




Auto Feed XT (Epson/ 
IBM) 


Invalid, Valid 


Emulation Epson. Algunos cables de interfaz 
estan cableados de manera que la serial XT 
siempre ocasiona un avance de lfnea 
automatico. La opcion invalido (Invalid) 
elimina esto. Utilice la opcion valido (Valid) si 
su sistema utiliza la serial XT para el avance 
de lfnea automatico. 
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Grupo 


Elemento 


Configuration 


Notas 


Serial I/F 


Parity Serial Data 7 or 8 Bits 
Protocol 


None, Odd, Even 8 Bits, 7 Bits 
Ready/Busy, X-ON/ X-OFF 






Diagnostic Test 


No, Yes 


Fijar en Yes para ejecutar una prueba de la 
interfaz serie. Para restaurar la operacion 
completa, apague la impresota y seguidamente 
pulse y mantenga pulsados los botones PRINT 
QUALITY y PITCH mientras enciende la 
impresora. Asf se selecciona el modo de menu; 
una vez allf, puede cambiar esta configuracion 
a No para operacion normal. 




Busy Line 


SSD-, SSD+, DTR, RTS 






Baud Rate 


19200 BPS, 9600 BPS, 4800 BPS, 
2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS, 300 






DSR Sienal 


r 11 1 Illy HlVallU 






DTR Signal 


Ready on Power Up, Ready on Select 






Busy Time 


200 m S 1 w 
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/[pendice B: Codigos de control 



Este apendice contiene los codigos de control para la emulacion Epson FX y la emulacion IBM Proprinter. En cada 
emttlacion, los codigos estan agrupados por funcion. 

Codigos de control Epson FX 



Funcion Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Control horizontal 


Retomo de carro 


CR 

1 


13 


OD 




Ajustar la tabulaci6n 
horizontal 


ESCDn,n, ...n t NUL 


27 68 n, n, ...a 0 

1 2 It 


IB 44 n, n, ...a 00 


n ■ posicion del tope de tabulado-max. 
uno menos que el niimero de caracteres 
por h'nea 

k = i a 32; k = 0: eliminar tabulado por 
defecto: cada 8 columnas 


Tabu lad o horizontal 


HT 


9 


09 


Desplazarse al proximo tope de tabulado 
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Funci6n Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Posicion horizontal 
absoluta 


ESC S n, n, 


27 36 n, n, 

■ 1 


IB 24 n t n. 


Desplazarse a la posicion = (n, + |n, x n256]) / 60 

pulgadas desde el margen izcjuierdo. 

n,,n ; = 0a255 

Valor max.: n, = 48, n, = 3 


Posicion horizontal 
relativa 


ESC\n, n. 


27 92 n, n. 


IB 5C n, n. 


Mueve a la posicion = ± (n. + [n, x 256]) / 120 pulg, 
de la posicion de impresi6n. 
n n = 0 a 2^ 

\ I 

+ mueve a la derecha y - mueve a la izquierda e 
imprime 


Configurar la posicion 
de la impresi6n 


ESC DLE @ P s A, A, 
P P P P 

12 3 4 


27 16 64 P A, A, 


IB IC^P^, 
A, P, P,P, P, 


Ajusta la posicidn horizontal de la cabeza de 
impresidn. 

P n = cantidad de bytes de parametros a seguir 
A, - movimiento absolute (par) o relativo (impax) 
A, ■ desplazamiento relativo a la derecha (par) o a la 
izquierda (impar) 
0 < P,, P,. P,, P 4 < 9 

P : P,P, P 4 = cantidad de unidades a mover (el tamano 
de la unidad depende de las letras por pulgada) 
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Funcidn Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal j Notas 


Ajuste del margen 
izquierdu 


ESC 1 n 


27 108 n 


IB 6C n 


Ajusta el margen izquierdol n, espacios 
de caracteres de la posicion de origen de la 
cabeza de impresion; debe estar a por lo 
menos 2 espacios de distancia a la 
izquierda del margen derecho. 
it = 0 a 255 


Ajuste del margen 
derecho 


ESC Q n 


27 81 n 


IB 51 n 


Ajusta el margen derecho I n2 espacios de 
caracteres desde la posicion de origen de la 
cabeza de impresion; debe ser mayor que 
el margen izquierdo. 
n = 0 a 255 


Justificacion 
automat ica 


ESC an 


27 97 n 


IB 61 n 


Justifica el texto de acuerdo al valor de n: 

n = 0: justification izquierda 

n = 1 : justificacion en el centra 

n = 2: justificacion derecha 

n = 3; justificacion completa (izquierda y 

derechaj-utilice el retorno de carro 

solameme al final del parrafo. 


Direcci6n de 
impresi6n 


ESCUn 


27 85 n 


IB 55 n 


Imprime en una sola direccidn (solo de 
izquierda a derecha) o en dos direcciones 
(izquierda a derecha. luego derecha a 
izquierda) segun el valor de n: 
Dal; unidireccional 
n = 0: bidireccional 
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Funcion Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Impresion 

unidirectional en una 
sola lfnea 


ESC< 


27 60 


ib x: 


Imprime una lfnea en una sola direction 
(izquierda a derecha). 


Retroceso 


BS 


8 


08 


Imprime datos en la memoria intermedia y 
mueve un caracter a la izquierda de 
acuerdo eon la cantidad de Letras por 
pulgada seleecionada actualmente. 


Borrar un caracter 


DEL 


127 


7F 


Bona el ultimo caracter puesto en la 
memoria intermedia de impresion. 


Control vertical 


Ajustar el espaeiado de 
lfnea a 1/8 pulg. 


ESCO 


27 48 


IB 30 


Espaeiado de lfnea 1/8 pulg. =8 lfneas por 
pulgada. 


Ajustar el espaeiado de 
lfnea a 1/6 pulg. 


ESC 2 


27 50 


IB 32 


Este es el espaeiado estandar de las 
maquinas de escribir. 


Ajustar el espaeiado de 
h'nea a 7/72 pulg. 


ESC 1 


27 49 


IB 31 




Ajustar el espaeiado de 
lfnea a n/72 pulg. 


ESC A n 


27 65 n 


IB 41 n 


n = 0 a 85 

n = 0: sin avanee de lfnea. 


Ajustar el espaeiado dc 
lfnea a n/144 pulg. 


ESC <7c 9 n 


27 37 57 n 


IB 25 39 n 


n = 0 a 255 

n = 0: sin avance de lfnea. 



Es-38 ApendkeB 



F unci on Epson 


ASCII 


Decimal Hexadecimal 


Notas 


Ajustar el espaciado de 
linea an/216 pulg. 


cor i n 


27 51 n 


IB 33 n 


n = 0 a 255 

n = 0: sin avance de linea. 


Avance de linea 


LF 


1 1) 


OA 


Imprime datos de la memoria intermedia y 
desplaza la cabeza de impresion el valor 

dLlUdl Utl cSpdCldliU tit Untda. 


Avance de linea n/144 
pulg. 


ESC % 5 n 


27 37 53 n 


IB 25 35 n 


Ejecuta un solo avance de Jmea de /144 

rmh* sin rarnhiarpl p^nafiaHo rip I in Pas 

n = 0 a 255 

n = 0: sin avance de h'nea 


Avance de linea n/216 
pulg. 


ESC J n 


27 74 n 


IB 4A n 


Ejecuta un solo avance de linea de 12 16 

tinier liiri pamhiar p| p^naptadn dp lfnpa^ 

n = 0 a 255 

n = 0: sin avance de Ifnea, 


/vnmemacion ac papei 


J E 


12 


OC 


\ mnri mr* rlatnt pn hi mpmnHA infprmpHia v 

L 1 1 ll/l 1 1 1 IK- U£HLJ3 til 1*1 I lit 1 ll.Llj m ill Ltl 1 1 It tllfl J 

avanza el papel a la parte superior de la 
prdxima pagina. 


Tabulado vertical 


VT 


11 


OB 


Imprime datos de la memoria intermedia y 
se desplaza al proximo tope de tabulaci6n 
vertical programado. 
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Funcion Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notai 


Configura los lopes de! 
tabulador vertical 


ESC B n, n, ... n t NUL 


27 66 n, a, ... n k 0 


lB42n,n, ... n 00 

1 2 I 


Configura los topes del tabulador vertical 
en las h'neas cspecifieadas. 
k = 1 a 1 6: cantidad de topes de tabulado 
n = I a 255: niimero de line a en la cual se 
eslablece el tabulado 


Ajustar la unidad de 
formato vertical 
(Vertical Format Unit, 
VFU) 


ESC b m, m, ... m k 
NUL 


27 98 m, m, ... m k 0 


IB 62 m, m, ... rr^ 00 


Programa hasta 8 eonjuntos (canales) 

separados de topes del tabulador vertical. 

n = 0 a 7: numero de canal (0 es la opci6n 

por defecto establecida por ESC B) 

k = 1 a 16: cantidad de paradas en un canal 

m = 1 a 255: niimero de lfnea del tope de 

tabulado 


Seleccionar el canal 
del tabulador vertical 


ESC 1 n 


27 47 n 


IB 2Fn 


Activa el canal de tabulado vertical 
preprogramado n. VT se desplaza a las 
paradas en este canal. 


Amstjif ];i lnnpifnH flpl 

• II HjUU III lUIIEJlUU Ubl 

papel en pulgadas 


ESC C NUL n 


Yl 67 0 n 


IB 43 00 n 


n — 1 9*7 miltiaHas Fqtp c*f^mariHi*i 

JJ — J <J _ u UULKAUIIl,. I.U11II11IIIU 

can eel a la opcion Omitir las perforac tones. 


Configurar largo del 
formulario en U'neas 


ESCCn 


27 67 n 


IB 43 n 


n = 1 a 27 h'neas al espaciado entre h'neas 
actual. 

Este comando cancela la configuracion de 
Omitir las perforaciones. 



Es-40 Apendice B 



Funci6n Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


v., * 31 1 [ ] )iu i til uiiiiMi la?* 
perforaciones 


F<\C N n 

J_.J\_ . N II 


27 78 n 


IB 4E n 


Artiva la rarartfri^Mfji Omitir las 

perforaciones y la configura para n h'neas 
al espaciado entre h'neas actual. 


Cancelation de Omitir 
las perforaciones 


ESC 0 


27 79 


IB 4F 


Desactiva Orruttr las perforaciones. El 
cotnando omite el menu. 


Alimentador de hojas sueltas (Option) 


Control del 
alimentador de hojas 
sueltas 


ESC EM n 


27 25 n 


IB 19 n 


n = 1 : Seleccionar compartimiento 1 
n = 2: Seleccionar compartimiento 2 (si 
esti presente) 

n = 7(ASCI1 "I"): Insertar hoja 
n = 82 (ASCII "R"): Despedir hoja 


Conjuntos de caracteres 


Copiar del conjunto de 
caracteres en ROM al 
conjunto de caracteres 
en RAM 


ESC : 0 n 0 


27 58 0 n 0 


IB 3A 00 n 00 

' 1 


Copia el conjunto de caracteres designados 
al conjunto designado por el usuario en la 
RAM: 

n = 0: NLQ Courier 
n = 1 : NLQ Gothic 


Definition del(de los) 

caractertes) 

personalizado(s) 


ESC & 0 [data] 


27 38 0 [data] 


IB 26 00 [data] 


Define y almacena en RAM hasta 256 
modelos de caracteres con calidad de 
militaries. 
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Funcion Epson 



ASCII 



Decimal 



— 



Hexadecimal 



Notas 



Seleccion de un 
conjunto de caracteres 
personalizados 



ESC % n 



Seleccionar un 
conjunto de caracteres 
extranjeros 



ESC Rn 



Seleccionar conjunto 
de caracteres Epson 



ESCtn 



27 37 n 



27 82 n 



1 B 25 n 



lB52n 



27 116 n 



IB 74 n 



n = 0: Seleccionar un conjunto de 
caracteres personalizados 
n = 1 : Seleccionar un conjunto de 
caracteres por defecto 



Seleccionar un conjunto de caracteres que 
contiene 15 caracteres especiales utilizados 
para impnmir en idiomas extranjeros: 



11 




0: US ASCII 


n 




1 : Frances 


n 


_ 


2 ; Alemari 


n 




3: Britanico 


n 




4: Danes I 


i) 




5: Sueco 


il 




6: ltaliano 


n 




7: Espanol 1 


n 




8: Japon^s 


n 




9: Noruego 


n 




10; Danes II 


n 




1 1 : Espanol II 


ii 




12: Latinoamericano 


n 




13: Frances canadiense 


n 




14: Holand& 


n 




64: Editor 



n = OrSelecciona el conjunto de caracteres 
Epson en cursiva 

n = 1 : Selecciona el conjunto de caracteres 
graficos Epson 
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Fund An Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Comenzar con el 
conjunto de carac teres 
en cursiva 


ESC 7 


27 55 


IB 37 


Activa el conjunto de caracteres en 
cursiva. 


Comenzar eon el 
conjunto de caracteres 
g rati cos 


ESC 6 


27 54 


IB 36 


Activa el conjunto de caracteres graficos si 
se recite de spue's de hater uttlizado 
ESCt [. 


Imprimir codigos de 
control 


ESC1 n 


27 73 n 


lB49n 


Permite que la impresora imprima 
caracteres personal izados almacenados en 
las localidades 0-31 y 128-159: 
n = 0: interpreta localidades como cddigos 
de control 

n = 1 : interpreta localidades como 
caracteres imprimibles 


Comandos de codigo de barras 


Seleccionar el tipo y 
tamafio del codigo de 
barras 


ESC DLE A itin, ... n, 


27 16 65 m n, ... n a 


IB 10 41 m n, ... n 8 


m = cantidad de parametros especificados 


Imprimir datos de 
codigo de barras 
industrial 


ESC DLE B n [data] 


27 16 66 n [data] 


IB 10 42 n [data] 


n = 0 a 127: cantidad de datos 


Impnmir datos de 
codigo de barras 
Postnet 


ESC DLE C n [data] 


27 16 67 n [data] 


IB 10 43 n [data] 


n = I a 20: cantidad de bits de datos, 

Los datos consisten en numeros de un solo 

dt'gito. 



Codigos de control Es-43 



Funci6n Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Impresion de caracteristicas 


Selecci6n de 
Utilidad/NLQ 


ESC x n 


27 120 n 


IB 78 


n = 0: Impresion en utiiitario 
n = I: impresidn NLQ 


Seleccionar borrador 
de alta velocidad 


ESC(0 


27 40 48 


IB 28 30 




Seleccionar una fuente 
NLQ 


baC k n 


LI 1U/ n 


J a OH n 


n — i^li^ courier ipor uemccioji 
n = I; NLQ Gothic 


Espaciado 
pro pore i on al 


ESCp n 


27 112 n 


IB 70 n 


Consulte tambien ESC ! 

\\ — l ■ Imfi-if .^n'n'i "it In nicirKtri'i t in :t 1 

n = 0: Terminar espaciado proporcional 


Seleccionar la cantidad 

Hp lptra*i nor miltrjiHn 

de Pica (10 epp) 


ESC P 


27 80 


IB 50 


En el modo comprimido, selecciona 17.1 

CDD, 


Seleccionar la cantidad 
de letras por pulgada 
de Elite (12 epp) 


ESCM 


27 77 


IB 4D 


En el modo comprimido, selecciona 1 7, 1 
epp. 


Seleccionar la cantidad 
de letras por pulgada 
de 1 5 epp 


ESCg 


27 103 


IB 67 
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Funcion Epson 


ASCI. 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Seleccionar impresion 
comprimida 


SI o ESC SI 


15 o 27 15 


OFo IB OF 


La cantidad de letras por pulgada depende 
de su valor actual: 10 cpp se convierte en 
17.1 cpp, 12 cpp se convierte en 20 cpp 


Cancelar la impresion 
comprimida 


DC2 


18 


12 




Fijar espaciado de 
caracteres 


ESC SP n 


27 32 n 


IB 20 n 


Agrega n puntos de espacio i depend iendo 
del paso actual) entre caracteres. 
n = 0 a 255 


Seleccionar caracteres 
en cursiva 


ESC 4 


27 52 


IB 34 


Consulte tambien ESC !, ESC 7. 


Cancelar cursivas 


ESC 5 


27 53 


l O JJ 




Subrayado 


ESC-n 


27 45 n 


IB 2D n 


Subraya todo el texto excepto el tabulado, 
n = I: Iniciar el subrayado 
n = 0: Terminar el subrayado 


Iniciar 

S u b in tl i c e/S u pc rind i c e 


ESCSn 


27 83 n 


IB 53 n 


n = 0: Iniciar impresion de superindice 
n = 1: Iniciar impresion de submdices 


Terminar 

S ubi nd i ce/S upermd i ce 


ESCT 


27 84 


IB 54 
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Functon Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Iniciar impresion 
enfatizada 


ESC E 


27 69 


IB 45 


Imprime puntos dobles desplazados 

1 IIJJ i/Xrl lld.1 1 1 ICIILC L 11 CJ IIIUUU ULILlLdllU a 

velocidad mediana. Consulte tambien el 
comando BSC ! 


Terminal impresion 
enfatizada 


ESCF 


27 70 


IB 46 




Tnirtir i m rrp u n"i n 

J I tit iai iuipi o juii 

mejorada (impacio 
doble) 


ESC G 


27 71 


IB 47 


Imprime puntos dobles desplazados 
veriicalmente en dos pasadas. Consulte 
tambien el comando ESC ! 


Terminar impresi6n 
enfatizada 


ESCH 


27 72 


IB 48 




[m pre si on de ancho 
doble (Expandido) 


ESC Wn 


27 87 n 


lB57n 


n = 1 : Iniciar impresi6n con ancho doble 
n = 0: Terminar impresion con ancho doble 


Ancho doble 

i n m P H i at n 

1 111 1 ItUI ilH ' 


So ou ESC SO 


14 o 27 14 


OEo IB 0E 


Imprime con el doble del ancho solamente 
hasta el final de la U'nea; tambien se puede 
cancelar mediante los comandos DC4, 
ESC W 0 y ESC !. 


Terminar inmediata- 
mente la impresion 
eon ancho doble 


DC4 




14 


Solamente cancela el ancho doble por SO 
o ESC SO. 


Impresion con altura 
doble 


£51- w n 


77 1 1 Q n 

£i 117 n 


IP 77 n 

ID / / II 


n — 1' Ininif 1q 'ilMi n H i "H t\ \ f* 
II— J . llllLlclJ Id. tUlUIJ UHUIt 

n-0: Terminar la altura doble 
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Funcidn Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Para todos los comandos graficos 


Graficos 

la cantidad de columnas de puntos de los datos graficos es la siguiente: 
puntos-n + (n2S6) 


[mprimir graficos 


ESC * m n, n, 
[graphic data] 


27 42 m n, n, 
[graphic data] 


1 B 2A m n, n 2 
[graphic data] 


Selecciona el modo grafico de 8 espigas e 

imprime datos graficos. 

m = 0: Densidad sencilla, 60 ppp 

m = 1 Densidad doble, 1 20 ppp 

m = 2; Densidad doble rapida, casi 120 ppp 

m = 3: Densidad euadruple, 240 ppp 

m = 4: CRT I, 80 ppp 

m = 5. Irazador de curvas, 72 ppp 

m = 6: CRT II. 90 ppp 

m=7: DD Trazador de curvas, 144 ppp 


Graficos con densidad 
seocilia 


ESC K n, n, 
[graphic data] 


27 75 n, n., 
[graphic data] 


IB 4B n, n, 
[graphic data] 


Iguaf que ESC * "0." 


Graficos con densidad 
doble 


ESC La, n, 
Igraohic datal 

| *— A UUI I.J Li KALM IE1J 


27 76 n, n, 
[graphic data] 


IB4C n, n, 
[graphic data] 


Igual que ESC * "1." 


Graficos con densidad 
casi doble 


ESC Y n, n, 
[graphic data] 


27 89 n, n, 
[graphic data] 


IB 59 D, iLj 
[graphic data] 


Igual que ESC * "2. Igual a la doble 
densidad a baja ve loci dad pero las 
impresoras no pueden colocar dos puntos 
adyacentes en la misma hilera. 
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Funcion Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notts 


Graficos con dens id ad 
Quadruple 


per *7 - ., 
i ..M. / n n 2 

[graphic data] 


- ' yu n t n, 
[graphic data J 


in j A n : n., 
[graphic data] 


Igual que LsL * 3. La impresora no 
puede poner dos puntos adyacentes en la 
misma hilera. 


GrSficos de 9 espigas 


ESC *m n ( n, 
[graphic data] 


27 94 m n, n, 
[graphic data] 


IB 5E m n, n 2 
[graphic data] 


Utilizado para aplicaciones que tienen 
muchos graficos, eomo por ejemplo, 
impresiones de pantallas. Cada patrbn de 
impresidn requiere 2 bytes de datos. 
m = 0: Densidad sencilla 

m — 1 ' rjpn^i/t:u1 jtnhlt'l 

ILL — 1 i J E E U i±lA ULJL01VI 

m = 2: Densidad doble a alta velocidad 
m - 3: Densidad cuadruple 


Reasignar codigo de 
graficos 


ESC ? m n 


27 63 m n 


IB 3F m n 


Asigna uno de los modos graficos n a] 

modo ESC m 

n = "K" = 73 

n = "L" - 76 

n = "Y" = 89 

n = "Z" = 90 

m = 0: Densidad sencilla. 60 ppp 

m = 1: Densidad doble, 120 ppp 

m = 2: Densidad doble rapida, casi 120 ppp 

m = 3; Densidad cuadruple, casi 240 ppp 

m = 4: CRT I, 80 ppp 

m = 5: Trazador de curvas, 72 ppp 

m = 6: CRT II, 90 ppp 

III — t r L J Ls 1 1 aZ,d.UUI UC LUI 1 ' 1 '1 UL/L? 
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Funcibn Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Comando compuesto 


ESC ! n 


27 33 n 


IB 21 n 


Calcula n como la suma de los valores de las 
carac ten'sticas a ser activadas. Si no se incluye el valor de 
una caracteristica en la suma, se lo desactivara. 
0=10 ppp 

1 = 12 ppp 

2 = Espaciado proporcional 
4 = Comprimido 

8 - Enfatizado 
16 = Mejorado 
32 = Ancho doble 
64 = Cursivas 
128 = Subrayado 


Miscelaneos 


Inicializar 


ESC @ 


27 64 


IB 40 


Borra el contenido de la memoria intermedia, repone las 
opciones predeterminadas del menu en la impresora, y la 
posicion actual se convierte en la parte superior dela 
pagina. No se tocan los datos de los caracteres personali- 
zados. Controlado mediante la seleccion del menu. 


Cancelar 


CAN 


24 


18 


Borra la memoria intermedia; no se afectan los codigos de 
control. 


Poner en 1 el 8vo, bit 


ESC > 


27 62 


IB 3E 


Pone en 1 el bit mas significative). 


Poner en 0 el 8vo. bit 


ESC = 


27 6 1 


IB 3D 


Pone en 0 el bit mis significativo. 
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Fund on Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notts 


Reponer el 8vo. bit 


ESC# 


27 35 


IB 23 


Cancela ESC > 0 ESC =. el MSB se 
acepta "como venga" de la computadora. 


Mudo Supnmir 
impresion activado 


DC 3 


19 


13 


Se ignoran y pierden todos los datos 
excepto DC1. El elemento de menu Print 
Suppress Effective (suprimir impresion en 
efecto) debe estar en Yes (si) para que esta 
funcion pueda estar activada. 


Modo Suprimir 
impresion desactivado 


DC1 


17 


11 


Se activa la impresora y procesa todos los 
datos recibidos. 


Desaclivar el detector 

Ut IdILd UC pdpcl 


ESC 8 


27 56 


IB 38 


Se desactiva el detector de falta de papel: 
la impresora imprimira hasta la parte 
superior de la proxima pigina antes de 
registrar un error de final del papel. 


Activar el detector de 
falta de papel 


ESC 9 


27 57 


IB 38 


El sensor detecta cuando queda menos de 
1/2 pulg. de papel, Cuando se ilumina la 
lampara Paper Out (sin papel), cada vez 
que se pulsa Select (seleccionar) se 
imprime 1 line a de datos. El detector 
tambien se puede controlar utilizando el 
menu. 
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Funddn Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Impresion a velocidad 
mediana 


ESC I n 


27 115 n 


IB 73 n 


Imprime al 50% de la velocidad normal 
para reducir el mido. 
n = 1 : Impresi6n a velocidad medians 
aciiviiod tuiNj 

n = 0: Impresion a velocidad mediana 
desactivada (OFF) 


Cebado por software 


ESC } NUL 


27 125 0 


1B7DO0 


Se elimino la memoria intermedia de la 
impresora, no se afect6 la memoria 
intermedia de la impresora; la impresora se 
repone a la opcion por defecto (si 
corresponded las caracteristicas que no 
son del menu volvieron a las opciones por 
defecto. 
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Codigos de control IBM Proprinter 



Fundftn IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 


Control horizontal 


Retomo de carro 




1 i 


OD 




Ajustar la tabu lac ion 
horizontal 


ESC D n, n, ... n k NUL 


27 68 n, n, ... n t 0 


!B44n, r 2 ... n^OO 


n=posici6n del tope de tabulado-max, uno 
menos que el numero de caracteres por 
lfnea 

k = 0: eliminar tabulado 
Por defecto: cada 8 columnas 


Tabu] ado horizontal 


HT 


9 


09 


Desplazarse al proximo tope de tabulado 


Reporter el tabulado al 
valor por defecto 


ESCR 


27 82 


IB 52 


Repone el tabulado horizontal a los valores 
predeterminados cada 8 caracteres. 
Asimismo repone el tabulado vertical al 
valor predeterminado de una lfnea. 


Fijar los margenes 
izquierdo y derecho 


ESC X n, n. 


27 88 n, n, 


IB 58 n, n. 


Configura los margenes izquierdo (n,) e 
derecho (nj en columnas de caracteres, a 
la cantidad actual de caracteres por 
pulgada. n, debe estar por lo menos 1 
espacio de caracter (a 10 cpp) a la derecha 
de n r 
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Funcion IBM 


ASCII Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Sangria desde el 
marge n izquierdo 


ESC 9bBn,n, n 3 
n , 


27 37 66 n, n, n, n t 


1 B 25 42 n, n, n 3 n, 


Configure la prdxima posicion de impresion a 
n l rr : .ri 1 n J columnas de puntos desde el marge n 
izquierdo. 

n,. n„ n,, n, = 48 a 57, ASCII 0 a 9 


Direccidn de 
impresidn 


ESC U n 


27 85 n 


IB 55 n 


Imprime en una sola direcci6n (solo de izquierda a 
derechal o en dos direcciones (izquierda a dereeha. 
luego dereeha a izquierda) segiin el valor de n; 
n=l : unidireceional 
n=0: bidirectional 


Retroeeso 


BS 


8 


08 


Imprime datos en ia memoria intermedia y mueve un 
caracter a la izquierda de acuerdo con la cantidad de 
leiras por pulgada seleccionada accualmente. 


Configurar la posicidn 
de la impresion 


ESC DLE @ P A, 
A, P, P : P, P 4 " 


27 16 64 P A, A, 

□ 1 2 

P P P P 

12 3 + 


IB 10 40 P A, A, 

0 1 2 

P P P P 

I1i4 


Ajusta la position horizontal de la cabeza de 
impresion, 

P n = cantidad de bytes de parametros a seguir 

A = movimiento absolute) (pan o relativo (imparl 

A 2 = desplazamiento relativo a la dereeha (par) o a la 

izquierda (impar) 

0<, P,, P,, P 3 , P 4 <9 

Pj R, P, Pj m cantidad de unidades a mover {el 
tamano de la unidad depends de las letras por 
pulgada) — si este niimero es par, la impresora 
comienza a imprimir. 
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Funcidn IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notes 




Control vertical 


Ajustar el espaciado de 
lfnea a 1/8 pulg. 


ESCO 


27 48 


IB 30 


Espaciado de h'nea 1/8 pulg. =8 Ifneas por 
pulgada. 


Ajustar el espaciado de 
lfnea a 7/72 pulg. 


ESC 1 


27 49 


IB 31 


Este es el espaciado entre Ifneas utilizado 
para grdficos. 


Activar el espaciado 
entre Ifneas 


ESC 2 


27 50 


IB 32 


Se requiere este comando para activar el 
espaciado entre Ifneas configurado por el 
comando ESC A n (consulte mas abajo). 


Ajustar el espaciado de 
h'nea a n/72 pulg. 


ESC An 


27 65 n 


IB 41 D 


Se debe enviar el comando ESC 2 para 

iniciar el cambio del espaciado entre 

Ifneas. 

n = Oa255 

n = 0: sin eambios en el espaciado de las 
Ifneas. 


Ajustar el espaciado de 
linea a n/144 pulg. 


ESC % 9 n 


27 37 57 n 


IB 25 39 n 


n=0 a 255 

n=0: sin avance de lfnea. 


Ajustar el espaciado de 
h'nea a n/216 pulg. 


ESC 3 n 


27 51 n 


] R W n 


n=\) a Zjj 

n=0: sin avance de lfnea. 


Avance de h'nea 


LF 


10 


OA 


Imprime datos de la memoria intermedia _v 
desplaza la cabeza de impresi6n el valor 
actual de! espaciado de Ifneas, 
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Funcion IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Retroceso de Ifnea 


ESC ] 


27 93 


IB5D 


Realiza un reiroceso de li'nea con el 
espaciado entre li'neas actual. El 
movimiento no pasara de la parte superior 
del papel. No se recomienda su uso con la 
oruga de arrastre opcional. 


Control automatieo de 
avance de li'nea 






ID n 


1] — l]]]|JdI. .TL lIIUC^lI LI 1 J UWIU'LL Ut JJIILi] 

automaticamente a cada retomo de carro 
n = Par: Sin avance de Ifnea automatieo 


Avance de Ifnea n/ 144 
pulg. 


ESC % 5 n 


27 37 53 n 


IB 25 35 n 


Ejecuta un solo avarice de lmea de /144 
pulg. sin cambiar el espaciado de li'neas, 
n = 0a 127 

n = 0: sin avance de li'nea 


Avance de Ifnea n/216 
pulg- 


ESC J n 


27 74 n 


1B4A n 


Ejecuta un solo avance de Ifnea de /216 
pulg sin cambiar el espaciado de li'neas. El 
retorno de carro esta determinado por la 

f , nfiTiniir'ir'inri jH*>I m>~*riii 

n = 0 a 255 

n = 0: sin avance de Ifnea 


Alimentacion de papel 


FF 


12 


OC 


Imprime datos en la memoria intermedia y 
avanza el papel a la parte superior de la 
prdxima pagina. 


t^i hi 1 1 i,H r\ \ 'f* rt l f 1, 'A 1 
L a Uu J all I J v CI 11 L til 


VT 


1 1 


OB 


Imprime datos de la memoria intermedia y 
se desplaza al proximo tope de tabulacion 
vertical programado. 
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Funcldn IBM 


ASCII 




! Decimal 


Hexadecimal 


Nous 


Configura los topes del 
tabulador vertical 


ESC B n, n, ... r^ NUL 


27 66 n, n, ... n 0 

1 - k 


1 IB 42 n, n, ... n k 00 


Configura los topes del tabulador vertical 
en las h'neas especificadas. 
k = 1 a 64: cantidad de topes de tabulado 
n = 1 a 255: niimero de h'nea en la cual se 
establece el tabulado 


Ajustar la longitud del 
papel en pulgadas 


ESC C NUL n 


27 67 0 n 


IB 43 00 it 


n = 1 a 255 pulgadas 

Este comando cancela la opcion Omitir las 
perforaciones. 


Confiyurar en h'neas el 
largo del papel 


ESCCn 


27 67 n 


lB43rt 


n = 1 a 255 h'neas al espaciado entre h'neas 
actual. 

Este comando cancels la opcion Omitir las 
perforaciones. 


Seleccionar de Omitir 
las perforaciones 


ESCN n 


27 78 n 


1B4E n 


Activa la carac ten's tica Omitir las 
perforaciones y la configura para n h'neas 
con el espaciado entre h'neas actual. 
Cuando la impresora alcanza la parte 
inferior de la pagina, omitira n h'neas hasta 
la proxima parte superior de la hoja. El 
comando toma precedencia al menu, 
n = 1 a 255 h'neas 


Cancelacion de Omitir 
las perforaciones 


ESCO 

1 


27 79 


IB 4F 


Desactiva Omitir las perforaciones. El 
comando omite el menu. 
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Funcibn IBM 


— ^ ^— — — 
ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 1 


Alimentador de hojas sueltas (Opcion) 


Configurar la parte 
superior del papel 


ESC 4 


27 52 


IB 34 


Define la parte superior del papel en la 
posici6n actual de la cabeza de impresi6n. 
Se ignora el comando en los modos CSF o 
Alimentacion automatica. 


Control del 
alimentador de hojas 
sueltas 


ESC EM n 


27 25 n 


IB 19 n 


n=l: Seleccionar compartimierito 1 
n = 2; Seleccionar compartimiento 2 (si 
esti pre sen te) 

n-73 (ASCII T): Insertar hoja 
n = 82 (ASCII "R"): Despedir hoja 


Conjuntos de caracteres 


Definicion del(de los) 

caracter(es) 

personalizado(s) 


ESC = [data] 


27 61 [data] 


IB 3D [data] 




Copiar del conjunto de 
caracteres en ROM aJ 
conjunto de caracteres 
en RAM 


ESC S 


27 36 


IB 24 


Se accede a los caracteres Utility y NLQ 
Courier ROM como caracteres 
personalb-ados. 
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Funcidn IBM 



ASCII 



Decimal 



Hexadecimal 



Notas 



Seleccionar un 
conjunto de caracteres 
extranjeros 



Imprimir con el 
conjunto de caracteres 
IBM III 



ESC ! n 



27 33 n 



ESC\n. n, 



Impnmir un caracter 
con el conjunto de 
caracteres IBM III 



ESC A 



27 92 n, D, 



27 94 



IB 21 n 



I B 5C n a, 



IB 5E 



Seleccionar un conjunto de caracteres que 
contiene caracteres especiales ulilizados 
para imprimir en idiomas extranjeros: 
n = 1 : US ASCII barra inclinada 
superpuesta 



11 




2- US ASCII 


[1 




J . L> 1 1 1 lI 1 J J L \ ' 


n 
1 1 




a ■ A , !rti in 


n 




5: Frances 


n 




6: Sueco 


n 




7: Danes 


ii 




8: Noruego 


n 




9: Holandes 


n 




10: Italiano 


n 




1 1 : Frances canadien*e 


n 




] 2: Espariol 


n 




13: Latinoamericano 


ii 




14: Editor 



Este no es un comando IBM, 



Este conjunto de caracteres incluye 
caracteres imprimibles para codigos de 
control, Especifique la eantidad total de 
caracteres a imprimir como n + (n, x 256). 



lmprime el proximo carScter del conjunto 
de caracteres IBM III, 
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Funcidn IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Seleccionar el conjun- 
to de caracteres IBM I 


ESC 7 


27 55 


IB 37 




Seleccionar el conj un- 
to de caracteres IBM II 


ESC 6 


27 54 


IB 36 




Comandos de codigo de barras 


Seleccionar el tipo y 
tamano del c6digo de 
barras 


ESC DLE A m n, ... n a 

1 B 


27 16 65 m n, ... n s 


IB 10 41 mn, ... n s 


m = cantidad de parametria especificados 


Imprimir datos de 
c6digo de barras 
industrial 


ESC DLE B n [data] 


27 16 66 n [data] 


IB 10 42 n [data] 


n = 0 to 1 27: cantidad de datos 


Imprimir datos de 
codigo de barras 
Postnet 


ESC DLE C n [data] 


27 16 67 n [data] 


IB 10 43 n [data] 


n = 1 to 20: cantidad de datos 

Los datos consisten en numeros de un solo 

di'gito. 


\m pre si on de caracten'sticas 


Seleccionar el modo 
Borrador a alta 
ve loci dad 


ESC#0 


27 35 48 


IB 23 30 




Espaciado 
proportional 


ESCPn 


27 80 n 


IB 50 n 


n = Impar: Iniciar espaciado proporcional 
n = Par: Terminar espaciado proporcional 
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Funcidn IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Seleccionar la can ti dad 
de Ictras por pulgada 
de Pica 1 10 cppl 


DC2 


18 


12 


Este es el tamano estandar pica de 
maquina de escnbir. 


Seleccionar la cantidad 
de leiras por pulgada 
de Elite (12 cpp) 


ESC : 


27 58 


IB 3A 


Cambia a 12 cppexcepto: Si "SI + 12" 
esta configurado como "20", entonces 
ESC : cambiara 17.1 cpp a 20 cpp y no 
cambiara 20 cpp. 


Seleccionar impresion 
comprimida 


SI 


15 


OF 




Seleccionar la cantidad 
de letras por pulgada 
de 20 cpp 


ESC SI 


27 15 


IB OF 




Seleccionar caracteres 
en cursiva 


ESC % G 


27 37 71 


IB 25 47 


Italic characters may overlap slightly. 


Cancelar cursivas 


ESC % H 


27 37 72 


IB 25 48 




Configurar el 
espaciado entre 
caracteres 


ESC V n 


27 86 n 


IB 56 n 


Agrega n puntos al espacio estandar de 3 
puntos entre caracteres. 
n = 0 a 1 1 
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Funcidn IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Subrayado 


ESC - n 


27 45 n 


IB 2Dn 


Subraya todo el texto excepto el labulado. 
n - Impar: Iniciar el subrayado 
n - Par: Terminar el subrayado 


Iniciar Subfndice/ 
Supennaice 


ESCS n 


27 83 n 


lB53n 


n - Par: Iniciar impresictn de superindices 
n - Impar: Terminar el subrayado 


Terminar Subfndice/ 
Superindice 


ESCT 


27 84 


IB 54 




Iniciar impresion 
enfatizada 


ESCE 


27 69 


IB 45 


Imprime puntos dobles desplazados 
horizontalmente en el modo utilitario a 
velocidad mediana. 


Terminar impresion 
enfatizada 


ESCF 


27 70 


!B 46 




Iniciar impresion 
mejorada (impacto 
doble) 


ESCG 


27 71 


IB 47 


Imprime puntos dobles desplazados 
verticalmente en dos pasadas. 


Terminar impresion 
mejorada 


ESCH 


27 72 


IB 48 
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Fund6n IBM 



ASCII 



Decimal 



Hexadecimal 



Notas 



Impresion de ancho 
doble (Expandido) 



Ancho doble 
inmediato 



Terminar inmediata- 
mente la impresicm 
con ancho doble 



Controlar Altura/ 
Ancho dobles 



ESC W n 



SO 



27 87 n 



14 



IB 57 n 



n = Impar: Iniciar impresidn con ancho 
doble 

n - Par: Terminar impresi6n con ancho 
doble 



OF 



DC 4 



ESC [ @ EOT NULL 
NULL NULL n, n. 



Impnmir sobre li'nea 
superior 



ESC_n 



20 



27 91 64 4 0 0 On, n. 



Imprime doble ancho solamente al final de 
una Ifnea: tarn bi en se puede cancelar 
mediante los comandos DC4, ESC W 0. 



[4 



27 95 n 



IB 5B 40 04 00 00 00 

n, il. 



Solamente cancela el ancho doble por SO. 



n 




0: sin cambios 


n, 




1 : altura estandar 


n i 




2: altura doble 


n. 




16: espacio simple 


n. 




32: espacio doble 


n. 




0: sin cambios 


n : 




1 : ancho estandar 


n. 




2: ancho doble 



lBSFn 



Imprime en li'nea superior todos los 
caracteres de texto excepto los espacios de 
tabulado. 

n - Impar: Comenzar la impresion sobre 
li'nea superior 

n - Par: Detener la impresi6n sobre li'nea 
superior 



f s-62 Apendke B 



Fun don IB M 


ASCII 


Decimal 




Hexadecimal 


Notas 


Graficos 

Para todos los comandos graficos la cantidad de columnas de puntos de los datos graficos es la siguiente: 

puntos = n + (n x 256) 


Graficos con densidad 
sencilla 


ESC K n, n, 
[graphic data] 


27 75 n, n 2 
[graphic data] 


IB 4B n, n, 
[graphic data] 


Resolucion de 60 ppp. 


Graficos con densidad 
doble 


ESC L n, n, 
[graphic data] 


27 76 n n, 
[graphic data] 


IB 4C n, n, 
[graphic data] 


Resoluci6n de 120 ppp. 


Grdficos con densidad 
casi doble 


ESC Y d, n, 
[graphic data] 


27 89 n, n, 
[graphic data] 


IB 59 n, n, 
[graphic data] 


Igual que la doble densidad a baja 
velocidad ( 120 ppp), pero la impresora no 
puede poner dos puntos adyacentes en la 
misma fila. 


Graficos con densidad 
cu£druple 


ESC Z n, n 2 
[graphic data] 


27 90 n, Hj 
[graphic data] 


IB 5A 0, a, 
[graphic data] 


Resolucion de 240 ppp. La impresora no 
puede poner dos puntos adyacentes en la 
misma hilera. 
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fFuncion IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Miscelaneos 


Configurar el modo 
imprimir 


ESC In 


27 73 n 


lB49n 


El valor de n determina el conjunto de 

caracteres y el modo de impresi6n; 

n = 0: Utilidad 

ti= 1: HSD, 12cpp 

n = 2: Gothic NLQ 

n = 3; Courier NLQ 

n - 4:Utilidad personalizada 

n = 5: Utilidad personalizada, 1 2 cpp 

n = 6: NLQ personalizada 

n = 7: NLQ II personalizada 

n = 1 1 : Residents NLQ alternativa 

(cursiva) 

n = 15: NLQ alternativa descargada 


Caneelar 


CAN 


24 


18 


■ 

Borra la memoria intermedia; no se afectan 
los codigos de control. 


Modo Suprimir 
impresion activado 


ESC Q SYN 


27 81 22 


IB 16 51 


Se ignoran y pierden todos los datos 
excepto DCL El elemento dc menu Prim 
Suppress Effective (suprimir impresion en 

i*fprfnl H#*Vip ^Qtar Vpq ftft tiatx finp pch 

tlttlUJ VJtL't taLoi til IL> lit. 1 Uold UUC LMd 

funcion pueda estar activada. 


Modo Suprimir 
impresion desactivado 


DO 


17 


11 


Se activa la impresora y procesa todos los 
datos recibidos. 
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Funcidn IBM 


ASCI ; Decimal 


Hexadecimal 


Notas 


Detener la impresion 


ESCj 


27 106 


IB 6A 


Cancels la seleccion de la impresora. Pulse 
el boton SELECT para reactivarla. No se 
pierden datos. 


Desactivar el detector 
de falta de papel 


ESC 8 


27 56 


IB 38 


Se desactiva el detector de falta de papel; 
la impresora imprimird hasta la parte 
superior de la proxima pagina antes de 
registrar un error de final del papel. 


Activar el detector de 
falta de papel 


ESC 9 


27 57 


IB 38 


El sensor detecta cuando queda menos de 
1/2 pulg. de papel. Cuando se ilumina la 
lampara PAPER OUT (sin papel), cada vez 
que se pulsa SELECT (seleccionar) se 
imprime 1 linea de datos. El detector 
tambien se puede controlar utilizando el 
menu. 


Cebado por software 


ESC } NUL 


27 125 0 




IB 7D0O 


Se elimind la memoria intermedia de la 
impresora, no se afeeto la memoria 
intermedia de la impresora; la impresora se 
repone a la opci6n por defecto (si 
correspondel. las caracteristicas que no 
son del menu volvieron a las opciones por 
defecto. 
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/\pendice C: Interconexion 



Cable serie 

Este apendice esta disenado para ayudarlo a preparar un 
cable serie para conectar la impresora a la computadora. 
Por favor no intente preparar un cable a menos que tenga 
experiencia en hacerlo. La tabla de mas abajo describe las 
senates del extremo de la impresora. Usted debera leer la 
documentation de la computadora para determinar cuales 
son los requisitos en el extremo de la computadora. La 
impresora PM3410 requiere un cable apantallado RS-232C 
que este 

• aprobado por UL y CSA 

• con una longitud menor de 50 pies 

y que tenga un 

• conector Cannon DB-25P (o uno equivalente) con 25 
contactos 

• alojamiento para conector Cannon DB-C2-J9 (o uno 
equivalente) 
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Requisites de las seriates de la interfaz serie 



Contacto 


Sena) 


Simbolo 


Direction 


Description 


i 


Ti p rra nrnt pr t nra 

l Lt J J *4 L/J l 'If t IKJl u 


PG 


T~E CTTd 


foripf 1 '! a rfn al marrn rip la i mnrpenni 

V_A'I It L- IdUU ul 11 Jul v \J Lit Ju I 1 1 1 LU t3Ui «4, 


2 


1 1 ill 1M 111 SUM 1 UC Udl ll > 


TT) 
J 1 y 


ri# a v (\+* 1 '-i i mnrt»tnn 
LVL>UL id lULUltMJId 


LJdliJN Cll Stilt U dJ IMI 1J LI (JUS dl MMLJIM 


j 






ndvid id niiprt. ^ovd 


lauds en sent nrciDiuus p*-'* id lniprtsuraL 


4 


SnlirifnH fie f*nviV> 

iJU J LL. 1LUU \. 1 1 » IU 


RTS 


T\*Ki\r- \ 't imnrtMin 


*sit*mnrt'* t~*n lin nivpl riain fmarral 


6 


Convertidor de datos listo 


DSR 


Hacia la impresora 


Indica que se pueden enviar los datos 


7 


Tierra de senales 


SG 


Tierra 


Tierra 


11 


Envio de datos de supervisi6n 


SD 


Desde la impresora 


Indica que la impresora no esti lista para recibir datos 


20 


Terminal de datos listo 


DTR 


Desde la impresora 


Indica que la impresora no esti lista para recibir datos 
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Configuraciones del cable en serie utilizadas comunmente 



Configuracion de cable IBM de 25 contactos 



Computadora 

PG 1 



Configuracion de cable IBM de 9 contactos 



TD2 
RD3 
CTS5 
DSR6 

SG7 



Impresora 


Computadora 


- IPG 


RD2 - 


- 3RD 


TD3 - 


- 2TD 


SG5 - 


- 11 SSD 


DSR6 - 


- 20DTR 




- 6DSR 


CTS8 - 


- 7SG 




- 4RTS 




- 5CTS 





Impresora 

2TD 

3RD 

7SG 

20DTR 

6DSR 

11 SSD 

4RTS 

5CTS 
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Cable paralelo 

La impresora Pacemark 3410 requiere un cable paralelo 
Centronics, o uno equivalente con lo siguiente: 

• Enchufe macho Amphenol 57-30360 o AMP 552274- 1 
(o uno equivalente) con 36 contactos 

• Cubierta AMP 552073-1 (o equivalente) 

• Cable apantallado Belden (o equivalente), longitud 
maxima de 10 pies con conductores trenzados en pares. 
Debe estar aprobado por UL y CSA. 

La impresora tiene un receptaculo de 36 contactos Amphe- 
nol 57-40360- 12-D56. 



Es-70 ApendiceC 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 




Elemento Numero de pieza 

Cartucho de cinta 52105801 

Cordon de CA 56609701 

Cubierta de acceso 50215701 

Perilla del rodillo portapapel 53478601 

Separador de hojas (con rodillos) 50215901 
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Opciones 



^^^^^^^^^Alimentador de hojas sueltas 3001 

Elemento Numero de pieza 

Alimentador de hojas sueltas 3001 70010601 

Alimentador de hojas sueltas 3002 70010701 

Alimentador opcional de orugas 70011701 

Juego de emulation PM/ML 70022001 

Manuales 

Elemento Numero de pieza 

Manual de la impresora PM3410 59249105 

Manual de mantenimiento PM3410 59250001 
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/[pendice E: Especificaciones 



Cabeza de impresion: 9 espigas 
Velocidad de impresion a 10 cpp: 

HSD 550 cpp 

Utilitario All cpp 

NLQ 104 cpp 

Emulaciones: Epson FX/IBM ProPrinter, coresidente 

Pacemark/Microline, mediante un conjunto 
de chips opcional 

Interfaz: Paralelo y serie RS232C, estandar opcional 
Twin- Ax/Co-Ax (no fabricada por Okidata, 
llamar al 1-800 OKIDATA para obtener 
information) 

Resolution grafica: 144 x 216 ppp maximo 

Fuentes: NLQ: Courier, Gothic, Borrador proporcional: 
Utilitario, Codigo de barras de alta velocidad: 
UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Code 3 of 9, 
Interleaved 2 of 5 

Tamano de la memoria intermedia: 64K 



Confiabilidad: 

Tiempo promedio 8,000 horas a un ciclo de 
entre fallas (MTBF) trabajo de 25%, densidad de la 
pagina de 35% 

Tiempo promedio 15 minutos 
para reparar (MTTR) 

Vida Ml de la cabeza 200 millones de caracteres 

de impresion promedio en el modo utilitario 
de 10 cpp 

Especificaciones del papel: 

Peso 12 a 24 libras 

Espesor Alimentation desde arriba: 0,36 mm 
(0,014 pulgadas) maximo 

Alimentaci6n desde abajo: 0,50 mm 
(0,020 pulgadas) maximo 
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Hojas de papel continuo: 

Tipos Intercalado: original y 5 copias 

Sin papel carbon: original y 7 copias 

Ancho 3,5 a 16,5 pulgadas 

Formularios de hojas sueltas de varias copias: 

Original y 3 copias (el borde superior debe estar 
firmemente pegado) 

Etiquetas: Ancho del material de respaldo 3,5 a 16,5 
pulgadas. Utilice solamente el alimentador 
desde abajo 

Sobres: 

Peso 24 libras. maximo 

Tamano Mi'nimo 6,5 x 3,6 pulgadas Maximo 9,5 
x 4,1 pulgadas 

Alimentation Alimentacion de hojas sencillas de papel 
continuo tipo superpuesto solamente 

Cartulina: 120 libras maximo. Utilice solamente 
alimentacion desde abajo. 

Transparencias: Utilice solamente alimentacion desde 
arriba. 
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Dimensiones: 

Ancho 25 1/4 pulgadas (540 mm) 

Profundidad 19 pulgadas (483 mm) 

Altura 15 pulgadas (203 mm) 

Peso 63 libras (25,4 kg) 

Requisites ambientales: 

Temperatura de 

funcion amiento 50 a 104 °F (10 a 40 °C) 

Temperatura de 
almacen amiento 14 a 122 °F (-10 a +50 °C) 

Humedade 20 a 80% RH 

Requisites electricos: 

Tension 120 voltios, +5.5%/-15% 
220/240 voltios, 10% 

Frecuencia 50/60 Hz, 2 Hz 

Consumo En reposo: 30 vatios 

En funcionamiento: 75 vatios 



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso 



jndice alfabetico 



A 

Abajo 3, 6-7 

Ajustes por defecto del 

menu 27-34 

Alimentacion del papel 

boton 20-21 

comando 39 

Alimentacion desde 

abajo 10-11, 29-30 

arriba 11-13 

atras 9-10, 28-29 

Alimentador de hojas sueltas 
3001/3002 

instalacion 13-15 

operation 16-17 

Alimentador de orugas 74 

Ancho de pagina .... 28, 29, 30 
Anulaci6n de la senal de falta 

de papel 31 

Avance automatico 

de lmea 32 

XT 33 



Avance de lmea 

boton 20-21 

comandos 39, 55-56 

B 

Borrador de alta velocidad 
(HSD) 21, 44, 59 

Botones 

EXIT 22 

GROUP 23 

ITEM 23 

PARK 20 

PRINT 23 

PRINT QUALITY 22 

SET 23 

TEAR 11, 20-21 

MICRO FEED 12, 21 

c 

Cabeza de impresidn 77 

Cables, interfaz 67-68 

Calidad cercana a la de carta 



(NLQ) 21,27,44 

Caracter cero 28 

Caracteres DLL 42 

Cartulina 78 

Cebado 33 

comandos 51, 65 

Cinta 5, 74 

Comando compuesto 49 

Compatibilidad de la 

impresora 26, 77 

Conector, interfaz 67-69 

Confiabilidad 77 

Conjunto de caracteres . 42-43 
internacionales ... 28, 42, 58 
Control del octavo bit de 

datos 49-50 

Control del software 43 

Controladores 25-26 

Cortedel papel 20-21 

Courier 21, 27, 41, 57 

Cursiva 27 

comandos 43, 49, 60 



D 

Dimensiones 78 

E 

Elite (12 cpp) 44 

Emulation 

Epson FX 26, 27 

estandar Microline 

(opcion) 26, 27 

Pacemark 2410 

(opcion) 26, 27 

Emulaciones 26, 77 

Especificaciones del papel . 77 
Espaciado entre h'neas .. 28-30 

comandos 38-39, 54 

Espaciado proporcional 

22, 27, 44, 49, 59 

Estacionamiento del 

papel 20-21 

Etiquetas 78 



Espahol-79 



F 

Formularios de hojas sueltas 
de varias copias 78 

Fuentes de codigo 
de barras 43, 59 

Funcion del panel del 
operador 31 

G 

Garantia limitada 75-76 

Gothic 21, 27, 41 

Graficos comandos . 47-48, 63 

H 

Hoja de papel 

continuo 9-11, 78 

Hojas sueltas 11-13, 16 

I 

Impresion a doble 

altura 27, 46, 62 

ancho 27, 45, 62 



Impresion 

calidad 21 

comprimida 32, 45, 49 

en ambas direcciones .... 31 

Impresion (continuation) 
en una sola 

direction 37, 53 

enfatizada 45, 49, 61 

espacio 7-8 

expandida 27, 46, 62 

mejorada 45, 49, 61 

registro 31 

supresidn 32, 50, 64 

utilitaria 21, 27,44 

Interconexion 

paralelo 7 

serie 7 

Interfaz 

paralelo 7, 70 

serie 7, 67-69 

J 

Justification 37 



Es-80 Indice alfabetico 



L 

Letras Por Pulgada 

ancho 22, 27 

conjuntos 27 

boton 22 

luces 22 

Longitud 

de pagina 28, 29, 30 

del formulario ... 28, 29, 30 

Luces 

PAPER FEED 20 

ALARM 20 

POWER (encendido) .... 20 
SELECT BIN 
(CSF 3002) 16 

M 

Margene comandos . 37, 52-53 

Modo de seleccion del 

menu 22-23 

elementos 27-34 

ingreso 22 

salida 22 

seleccion 23 



N 

Near Letter Quality 
(NLQ) 21, 27, 44 

o 

Omitir las 
perforaciones .. 29,30, 41, 56 

P 

Pagina de codigos 28 

Panel de control 19-23 

funci6n limitada 31 

Papel para rueda 

dentada 9-11, 77 

Papel 

hojas de papel 

continuo 9-11, 77 

hojas 

sueltas 11-13, 16 

especificaciones 77 

Paridad 34 

Parte superior de la pagina 

bot6n 12, 20-21 

reposicio 12, 23 

ajuste 12 



Personalizado 

caracteres 42 

Pica (10 cpp) 44 

Piezas de recambio 73-74 

Piezas, pedido 73 

R 

Reinitialization 32 

Requisitos 

amvientales 78 

electricos 78 

Resolution gra^ica 77 

Retomo automatico 
de carro 32 

s 

Selecci6n 

automatica 33 

bot6n 20 

de fuentes 27 

del compartimiento 

bot6n 16 

del menu 27 

luz 19, 20 



Servicio 71-74 

SI (letras por pulgada 

comprimidas) 32, 45, 49 

Sobres 8, 17, 78 

Submdice 45, 61 

Submdices 45, 61 

Subrayar 45 

T 

Tabulador comandos 

horizontal 35, 52 

relativo 36 

vertical 39-40, 55-56 

Tamano de la memoria 
intermedia 31, 77 

Transparencias 78 

u 

Unidad 

de alimentaci6n 

por debajo 3, 6 

de alimentation 

(opcional) 74 

de formato vertical 

(VFU) 40 



Velocidad de impresi6n 77 



(ndice alfabetico Es-8 1 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



jndice 



Introdu^ao 1 

Segao 1: Instala^ao 3 

Preliminares 4 

Instalacao da Manopla do Rolo 4 

Como Introduzir a Fita 5 

A Base de Tracao 6 

ConexSes 6 

Selecionar Paralela ou Serial 7 

Posicionamento da Cabeca 7 

Teste da Impressora 8 

Exemplo do Teste de Impressao 8 

Teste "ASCII Rolante" 8 

Se^ao 2: Como Instalar o Papel 9 

Alimentacao de Formulario Contfnuo 

pela Traseira 9 

Alimentacao de Formulario 

Contfnuo pela Base 10 

Picote do Formulario (somente formulario 

contfnuo) 11 



Folhas de Papel Soltas 11 

Ajuste do Topo do Formulario 12 

Como Alterar Tipos de Papel 12 

A Unidade de Tracao Opcional 13 

Instalacao do Alimentador de Folhas Soltas 13 

Como Carregar o AFS 15 

Como Alternar entre as Bandejas 15 

Impressao de Envelopes no AFS 17 

Se^ao 3: Operagao 19 

Controle Basico 20 

Modo de Impressao 20 

Qualidade de Impressao 21 

Largura do Caractere 22 

Modo de Selecao do Menu 22 

Como Ativar o Modo de Selecao do Menu 22 

Como Desativar o Modo de Selecao do Menu 22 

Consideracoes sobre o Modo de Selecao 

do Menu 22 

Como Fazer Sele?oes 23 



Portugues-iii 



Secao 4: Controle pelo Computador 25 

Software Comercial 25 

Selecao de Drivers 25 

Apendice A: Selecoes do Menu 27 

Apendice B: Codigos de Controle Epson/IBM 35 

Codigos de Controle Epson FX 35 

C6digos de Controle IBM Proprinter 52 

Apendice C: Interface 67 

Cabo Serial 67 

Requisitos dos Sinais da Interface Serial 68 

Configuracoes de Cabo Serial Mais Utilizadas 69 

Cabo Paralelo 70 



P-iv fndice 



Apendice D: Pecas e Assistencia Tecnica 71 

Como obter suporte e assistencia t6nia 71 

Seu revendedor , 71 

Locais dos Centros de Assistencia Tenica 
da Okidata 72 

Como fazer pedido de pe?as 73 

Formas de adquirir pecas de reposicao 73 

Pecas de Reposicao 73 

Opcoes 74 

Manuais 74 

Garantia limitada 75-76 

Apendice E: Especificacoes 77 

Indicc RciHissivo ••••*••••••••••**•••••••••«•*••••••••••••••••••••«» 79 

Declarago da CE 83 



jntrodugao 



Este guia foi desenvolvido para simplificar a instalacao e a 
operacao da impressora Pacemark 3410. Ele 6 organizado 
da seguinte forma: 

• O Secao 1, "Instalacao", demonstra como conectar a 
impressora ao computador e coloca-la em 
funcionamento. 

• O Secao 2, "Como Instalar o Papel", explica como 
utilizar os tres m&odos padrao de manuseio do 
formulario, bem como diversas opcoes de carga de 
papel. 

• O Secao 3, "Operacao", explica como controlar a 
impressora a partir do painel frontal, incluindo a 
utilizacao do menu para personalizar seus parametros. 

• O Secao 4, "Controle pelo Computador", apresenta 
informacoes uteis para lidar com os pacotes de software 
mais populares: escolha de drivers, instala?ao da 
impressora no software e controle da impressora atraves 
do software. 



• Os Apendices cont6m uma grande variedade de 
informacoes de referenda, incluindo listagens dos 
menus e os comandos de programacao da impressora. O 
Apendice D, "Pe?as e Assistencia Tecnica", 6 
particularmente importante — ele esclarece como obter 
auxflio em situacoes excepcionais, como defeito da 
impressora. 
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"This Page Intentionally Left Blank" 



§eqao 1: Instalaqao 



Desembale a impressora e verifique os seguintes itens: 

• Impressora Pacemark 3410 

• Cabo de alimentacao 

• Separador de folhas 
(c/rolos) 

• Manual da Impressora 

• Manopla do rolo 

• Cartucho de fita 

• Base de tracao 



Caso um dos itens nao esteja presente, entre em contato 
com o vendedor. 
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Preliminares 



Apos desembalar a impressora, e necessario executar 
algumas tarefas antes de iniciar. 

Obs.: Desligue a impressora antes de abrir a tampa de 
acesso. 

1. Abra a tampa frontal da impressora. 

2. Retire a trava de transports localizada sob a cabeca de 
impressao. 




Guarde a trava de transports e a embalagem para eventual 
devolucao. 
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Instala^ao da Manopla do Rolo 

Observe que a haste da manopla apresenta um achatamento 
que encaixa perfeitamente no achatamento da haste da 
impressora. 

1. Alinhe o achatamento da haste da manopla com o da 
haste da impressora. 




Manopla do rolo 



Haste da manopla do rolo 
2. Encaixe a manopla no lugar. 



Como Introduzir a Fita 

1 . Desembale a fita e remova a trava de transports. 




Trava de transporte 

2. Empurre a trava do botao. 

3. Coloque a fita na impressora de forma que os pinos do 
cartucho encaixem nos chanfros das placas laterais da 
impressora. Pressione o cartucho para baixo ate encaixe 
no lugar (consulte o diagrama no cartucho). 



Obs.: Gire o botao no sentido indicado pela seta caso o 
cartucho ndo encaixe com facilidade. 



4. Centralize a cabeca de impressao. 

Cabeca de Impressao 




5. Passe a fita por entre as hastes da cabeca de impressao, 
como indicado. 

Haste Haste 




6. Gire o botao de tracionamento no sentido horario para 
eliminar a folga da fita. 
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A Base de Tracao 

Esta unidade independente simplifica a alimentacao de 
formularios contmuos pela parte inferior da impressora. 

Para instalar a base de tracao: 

1. Coloque a base no local onde a impressora sera 
instalada. A abertura da base deve estar voltada para o 
mesmo lado da parte frontal da impressora. 

2. Posicione a impressora sobre a unidade da base de 
tracao, conforme a figura. Acomode a impressora na 
base com firmeza. 
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3. Plugue o cabo da unidade no soquete redondo sobre o 
conector da interface paralela, na parte traseira da 
impressora. A seta do plugue deve estar voltada para 
cima. 

Cuidado! Ndo tente segurar a impressora e a base de 

tracao juntas. Desconecte a impressora da base 
de tracao e desloque-as separadamente. 

Conexoes 

Os cabos de alimentacao e interface devem ser conectados 
antes da impressora ser utilizada. Antes de iniciar, 
certifique-se de que a chave de alimentacao esta na posicao 
desligada. 

Plugue o cabo de alimentacao na impressora, mas nao o 
ligue na tomada ate que a instalacao seja completada. 




Soquete do cabo de alimentacao 



Selecionar Paralela ou Serial 



A Pacemark 3410 e equipada com uma porta serial e uma 
porta paralela. E necessario apenas selecionar uma porta 
para ser utilizada. So e possfvel utilizar uma por vez. 

Ao retirar a impressora da caixa, e possfvel notar a 
presenca de uma placa de metal sobre a porta paralela. Para 
utilizar a porta paralela, basta conectar o cabo e prender os 
grampos no conector. 

Para utilizar a interface serial, desprenda a placa de metal 
com uma chave Phillips, deslize-a para a direita e 
desobstrua a porta serial. Conecte o cabo na porta serial e 
aperte os parafusos. 




Prender a placa de metal na porta paralela para evitar 
futuras confusoes. 

Caso a porta serial seja utilizada, pode ser necessario entrar 
no modo de Selecao de Menu e ajustar as configuracoes do 
menu. Consulte o Capftulo 2 para obter mais informacdes 
sobre o modo de Selecao do Menu. 

Posicionamento da Cabeca 

O espaco da cabeca e a distancia entre a cabeca de 
impressao e o rolo. o espaco necessario para envelopes e 
formularios de multiplas vias e maior que o utilizado para 
papel simples. Ajuste sempre para a distancia recomendada 
a fim de assegurar a melhor qualidade de impressao e facil 
alimentacao do papel. 

Para ajustar o espaco da cabeca, abra a tampa frontal. A 
alavanca azul localizada no lado direito da impressora 
regula a distancia. Consulte a tabela abaixo para determinar 
a distancia adequada a cada situate 
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Papel Configuracao 

papel de 12-24 lb. 1 

Etiquetas 3-4 

Envelopes 5-9 
Formularios (c/carbono) 

Duas vias 2-3 

Tr6s vias 3-4 

Quatro vias 5 

Cinco vias 6 

Seis vias 7 

Teste da Impressora 

A impressora Pacemark possui dois testes internos para 
verificar seu correto funcionamento. Execute os dois testes 
apos instalar a impressora, e quando for necessario 
verificar se a impressora esta funcionando. A parte inicial 
de cada teste contem informacoes sobre o modelo da 
impressora. Tenha uma copia do teste a mao ao solicitar 
assistencia tecnica. 

Importante! Execute os testes somente em formularios 
continuos. 
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Exemplo do Teste de Impressao 

PM 3*10 EI fl F/U 01. 18 YR4089-304S 

CG 01.11 

USD 1BCPI 

! <)*+,-. /81J?343fc7aTs; <N>>^SflBCDEFGHIJKLMNOPaRSrUUUXYZr\ 7" - ' *bc(J»f qh i >■ 1 mm j 



Mantenha a tecla LINE FEED pressionada e ligue a 
impressora. O teste imprime uma amostra dos estilos de 
impressao da Pacemark de duas paginas. Pressione a tecla 
SELECT ou desligue a impressora para interromper o teste. 



Teste "ASCII Rolante" 



PM 3410 EI 0 F/U 91.16 Yfl4«B3-3l»iM 

cq ei. n 

> "««<*' <(«♦,-. /4ia34367a9it <■> ? | !ftBCQ£F9Ht JKLMNOPQRSTUUUXYZ CM ' _' »bcd»t»hv )m»nopqritU". 
' '■»•**' <)*+,-. /8ia3436783i t <-> 7ffOBCMFSHl JKLMNOPQRBTUVUXY2 1 \ 3 1 ' *bcdt f gr< 1J k Lanopgr it "vm 
"•»*•' ( >»♦, /0 1234367891 | (-> ?i>HBCDEFGHIJKLMNOPORSTUVUXYZ C V 1 "■ _' *t>cd» t t i* 1 «*opqr-it uvwx 
((•+,-. /«1234S67S9i ) <*> ^flrtBCDEFQHr JKLMN0PQRSTUVWXYI1S3'_" ftbcdvfom J* l«nopqr«t u vN»y 
«**' ()•+, /0123*=6789; I (■> ?W*0CDCF3HIJKLMN(}PQRSTUWWXVZ(NJ ^_ ' #bcdtf Q* i J k l«nopqr H uvw vs 



Mantenha a tecla FORM FEED pressionada e ligue a 
impressora. Este teste imprime o conjunto de caracteres 
sequencialmente utilizando o tipo de estilo padrao. 
Pressione a tecla SELECT ou desligue a impressora para 
interromper o teste. 
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A impressora Pacemark 3410 possui tres configura96es 
padrao de manipulate* de papel: alimenta9ao de 
formularios contfnuos pela traseira, alimenta9ao de 
formularios contfnuos pela base e alimenta9ao de folhas 
soltas pela parte superior. As tres formas sao bastante 
flexfveis e nao apresentam qualquer problema. 

Alimenta^ao de Formulario Contmuo 
pela Traseira 

1. Puxe a alavanca de papel para frente, na posi9ao de 
formularios contfnuos. 




2. Abra a tampa traseira. 
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5. Puxe a trava para frente para destravar a esteira de 
tracao. 



Pinos 




Trava da alavanca 



6. Posicione a esteira de tracao de acordo com a largura do 
papel e, em seguida, empurre a trava para travar a esteira 
no lugar. Nao estique demais o papel-ele pode rasgar. 

7. Feche as tampas das esteiras de tracao. 

8. Feche a tampa traseira 

9. Pressione a tecla FORM FEED para avancar o papel. 



Pressione para avan$ar o papel 



FORM /TEAF 
FEED / 

■I 



GROUP ITEM 
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Alimenta;ao de Formulario Contmuo pela Base 

1. Ajuste a alavanca de papel para a posi?ao defolhas de 
papel soltas (tras). 

2. Coloque um ma?o de papel de formulario contmuo sob a 
impressora. 

3. Abra a porta da parte frontal da base de tracao. 

4. Abra as tampas das esteiras de tracao e acomode o papel 
nos pinos. 

5. Puxe a trava para frente para destravar a esteira de tracao. 



Alavanca de papel 




Tampa da 
base aberta 



alavancas de fixacao da base de tracao 

6. Posicione a esteira de tracao de acordo com a largura do 
papel e, em seguida, empurre a trava para travar a esteira 
no lugar. 



7. Feche as tampas das esteiras e a porta da base. 

8. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e 
selecionada. Pressione a tecla FORM FEED para 
introduzir o papel na impressora. 

Picote do Formulario (somente 
formulario contmuo) 

Este recurso permite a remocao de paginas impressas sem 
desperdfcio de papel. Para ativa-lo, altere a configuracao da 
selecao de menu Form Tear Off para 500 mS, 1 sec, ou 2 
sec. (Consulte o Secao 3 para obter mais informacoes sobre 
o menu da impressora.) 

Obs.: Lembre-se de que existent grupos de menu 

independentes para cada um dos tres trajetos 
posstveis do papel. Ative a seleqao Form Tear Off 
para o trajeto utilizado, alimentaqao traseira ou 
alimentaqao pela base. 

Apos carregar o papel e pressionar a tecla FORM FEED, o 
papel vai alem da posicao de impressao (topo do 
formulario), ate a posicao da barra de corte. O papel 
permanece nesta posicao at6 que a impressora receba os 
dados. Ao receber os dados, o papel retorna a posicao de 
impressao. Alguns segundos apos a conclusao da 
impressao, o papel retorna a barra de corte para que seja 
possfvel corta-lo sem alimentar uma folha extra. 



Verifique a posicao do topo do formulario pressionando a tecla 
TEAR. Libere a tecla para retornar a posicao de corte. 

Folhas de Papel Soltas 

1. Empurre a alavanca de papel para tras, na posi?ao de 
folhas soltas. 

Alavanca de papel 




2. Levante o suporte de papel e coloque-o na posicao vertical. 

3. Alinhe o guia de papel esquerdo com o fcone de papel do 
suporte. 

4. Introduza uma folha solta e ajuste o guia direito de 
acordo com a largura do papel. 

5. Pressione a tecla FORM FEED para introduzir a folha na 
impressora. Pressione 




Como Instalar o Papel P-11 



Ajuste do Topo do Formulario 

O topo do formulario e o local onde a pagina comeca a ser 
impressa. Quando a impressora avanca para a proxima 
pagina, ela para no topo do formulario. 

A impressora Pacemark armazena posi96es de topo de 
formulario independentes para os tres tipos de alimentacao: 
superior, traseira e pela base. 

O metodo de ajuste do topo do formulario e o mesmo para 
todos os tipos de papel: 

1. Introduza uma pagina na impressora pressionando a 
tecla FORM FEED. 

2. Mantenha a tecla TOP OF FORM pressionada e levante 
ou abaixe a pagina utilizando as teclas MICRO FEED. A 
linha vermelha no revestimento plastico da fita marca a 
base da linha de impressao — utilize-a como referenda. 



Use para levantar a pagina 




Mantenha pressionada Use para abaixar a pagina 
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3. Quando a tecla TOP OF FORM e liberada, a posicao e 
registrada na memoria, e permanece armazenada ate que 
seja alterada novamente. 

Obs.: para restaurar as configuraqdes originals do topo 
do formulario, desligue a impressora, mantenha as 
teclas SELECT e TOP OF FORM presslonadas e, 
em seguida, ligue a impressora novamente. Lembre- 
se, porem, de que esta operagao tambem cancela 
todas as alteragoes realizadas no menu. 

Como Alterar Tipos de Papel 

Nao e necessario retirar os formularios contmuos para 
imprimir em folhas soltas. Pressionando apenas uma tecla e 
possfvel alternar de um tipo de papel para outro. 

Para passar de formularios contmuos para folhas 
soltas: 

1. Retire todas as folhas impressas da impressora. 

2. Pressione a tecla PARK para recolher o papel de 
formulario contmuo do trajeto do papel. 

3. Desloque a alavanca de papel para a posicao de folhas 
soltas caso seja necessario. 

4. Siga as instrucoes de "Folhas de Papel Soltas" para 
carregar as folhas soltas. 



Para retornar ao formulario continuo: 



1. Retire todas as folhas soltas da impressora. 

2. Desloque a alavanca de papel para a posicao de 
formularios continuos caso a nova alimentacao utilizada 
seja a traseira. Nao desloque a alavanca caso a nova 
alimentacao seja pela base. 

3. Abaixe o suporte de papel. 

4. Pressione a tecla FORM FEED para introduzir o 
formulario contfnuoa folha na impressora. 



A Unidade de Tracao Optional 

Este opcional e indicado para determinadas alimentacoes 
pela parte inferior da impressora - aplica?6es que exigem 
uma unidade de tracao independente ou em conjunto com 
uma base de tracao. 

Instalagao do Alimentador de Folhas Soltas 

O Alimentador de Folhas Soltas (AFS) e ideal para 
impressSes com grande volume de paginas utilizando 
folhas de papel soltas. O AFS alimenta o papel 
automaticamente, controlado pelo painel frontal da 
impressora ou pelo computador. 

Existem dois alimentadores de folhas soltas para a 
Pacemark 3410: o AFS de uma bandeja 3001 e o AFS de 
duas bandejas 3002. Como os dois sao instalados da 
mesma maneira, sera ilustrado o procedimento de 
instalacao para o AFS 3001, sendo observadas todas as 
diferencas a medida que surgirem. 
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Desembale o alimentador de folhas soltas e verifique se 
todas as pecas estao presentes. 

• Alimentador de Folhas Soltas 

• Suporte de arame (1 para o AFS 3001 e 2 para o 
AFS 3002) 

• Bandeja de safda 




1. Certifique-se de que a impressora esteja desligada. 

2. Abra a tampa dianteira. 
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3. Remova a tampa traseira: incline-a para tras e levante. 




4. Empurre a alavanca arcada para a posicao aberta e a 
alavanca de papel para a posicao de folhas soltas. 

5. Segure o alimentador de folhas soltas sobre a 
impressora. 

6. Assente o AFS sobre a impressora, encaixando seus 
ganchos nas hastes do rolo. 




7. Desconecte o cabo da base de tracao e conecte o cabo do 
AFS no receptaculo da impressora. A seta do plugue 
deve estar voltada para cima. 



Cabo do AFS 




Receptaculo 



8. Encaixe o(s) suporte(s) de arame no(s) oriflcio(s) 
localizados na parte traseira das bandejas. 

9. Passe a bandeja de safda pelas canaletas nas laterais do 
AFS. 



Bandeja de safda 



Suporte de arame 




Orificio do suporte de arame 



Canaleta para a bandeja 
de safda 



Ao final da montagem, a impressora tera o seguinte 
aspecto. 
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ComoCarregaroAFS 

Cada bandeja do AFS 3001 e do AFS 3002 e capaz de 
suportar ate 130 folhas de papel de 20 lb., ou 100 a 120 
folhas de papel de 24 lb., de acordo com a espessura e a 
textura. 

1. Levante a alavanca de restauracao para carregar o papel, 
e a alavanca de envelopes para a posicao de papel. 

2. Verifique se a alavanca de papel esta na posicao de 
folhas soltas. 

3. Sopre o maco de papel e, em seguida, alinhe as bordas. 
Coloque o papel na bandeja de papel. 




Alavanca de 
restauracao para 
cima 



5. Apos colocar o papel na posicao apropriada, empurre a 
alavanca de restauracao para baixo. 

6. Pressione a tecla FORM FEED para introduzir uma 
folha de papel. 

7. Para ejetar uma pagina, pressione a tecla FORM FEED 
novamente. 

Como Alternar entre as Bandejas 

Se voce possui o AFS 3002, e possfvel alternar de uma 
bandeja para outra. Quando o indicador BIN SELECT fica 
aceso, e utilizada a bandeja 1 . Para passar a bandeja dois: 

1. Certifique-se de que a impressora nao esteja selecionada. 
Pressione a tecla SELECT caso o indicador SELECT 
esteja aceso. 

2. Pressione a tecla BIN SELECT. O indicador BIN 
SELECT deve apagar. Quando o indicador BIN 
SELECT fica apagado, e utilizada a bandeja 2. 




4. Ajuste os guias para a largura do papel. 
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Impressao de Envelopes no AFS 

E possfvel carregar envelopes #10 (envelopes de tamanho 
comercial padrao) no AFS 3001 e no AFS 3002 (somente 
na bandeja dianteira). Ajuste a alavanca da distancia da 
cabeca (5-9) e empurre a alavanca de envelopes para tras. 




Alavanca da distancia da cabeca 



Carregue os envelopes com as abas voltadas para cima e na 
direcao da parte dianteira da impressora. Empurre a 
alavanca de envelopes para tras. 




Para obter melhores resultados, evite imprimir em areas 
onde a aba cobre o envelope. 

A impressao pode ficar deformada em locais onde o 
envelope varia de espessura. 
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$eqao3: Operaqao 




A Pacemark 3410 possui um painel de controle que permite 
a selecao da largura do caractere e a qualidade da 
impressao, controle da alimentacao do papel, e 
personalizacao das configuracoes da impressora ao toque 
de uma tecla. Nao e necessario ser um programador ou um 
usuario experiente para aprender a usa-lo. 

O painel de controle exibe sempre as configuracoes efetivas 
da impressora. Quando um recurso e alterado atraves do 
computador, os indicadores do painel refletem essa 
alteracao. 

Alguns recursos funcionarao somente se as configuracoes 
forem corretamente ajustadas no painel de controle. O 
painel permite selecionar somente combinacoes validas de 
recursos. 



O painel de controle apresenta tres se?6es: 

• Controle Basico 

• Qualidade de Impressao 

• Largura do Caractere 
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Controle Basico 



4 




A porcao de controle basico do painel exibe o status e os 
controles das funcoes basicas da impressora. 

Ha cinco indicadores nesta parte do painel. Eles refletem o 
status da impressora em todos os instantes. 

1. Indicador POWER: O indicador POWER estara aceso 
sempre que a impressora estiver ligada. 

2. Indicador ALARM: Este indicador e aceso quando 
ocorre uma condicao de erro tal como um bloqueio de 
papel, tampa aberta, fim do papel e outras. 

3. Indicador SELECT: Este indicador permanece aceso 
enquanto a impressora estiver pronta para receber dados. 
Quando o indicador SELECT fica apagado, a impressora 
nao esta selecionada e nao pode receber dados. Quando 
o indicador pisca, existe um problema na impressora que 
requer assistencia. 

4. Indicadores PAPER FEED: estes indicadores 
informam que o trajeto do papel esta ativo. 
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A impressora possui dois modos de operagao: Modo de 
Impressao e modo de Selecao do Menu. Observe que 
existem funcoes impressas acima e abaixo das teclas de 
controle basico. 

As funcoes acima das teclas sao ativadas durante o modo 
de Impressao; as funcoes abaixo sao ativadas durante o 
modo de Selecao do Menu. 

Modo de Impressao 

Quando a impressora e ligada, ela aciona o modo de 
Impressao. O modo de Impressao e o estado normal de 
operacao. No modo de Impressao, as func5es acima das 
teclas de controle basico sao ativadas. 



1 2 3 4 5 6 7 




1. Tecla SELECT: Pressione esta tecla para cancelar a 
selecao da impressora (o indicador SELECT apaga). 
Pressione uma segunda vez para habilitar a impressora a 
receber dados novamente (indicador SELECT acende). 



2. Tecla LINE FEED: Pressione esta tecla para avancar o 
papel uma linha por vez. 

3. Tecla FORM FEED: Pressione esta tecla para avancar o 
papel uma pagina por vez. 

4. Tecla TEAR: Pressione esta tecla para avancar o papel 
da posicao de impressao para a posicao de corte. Esta 
funcao permite que o papel seja destacado sem 
desperdfcio de uma folha extra. Consulte a pagina 16 
para obter mais detalhes. 

5. Tecla PARK: Pressione esta tecla para recolher o 
formulario contmuo do trajeto do papel. Esta funcao 
permite utilizar folhas soltas de papel sem retirar o 
formulario contmuo. Consulte a pagina 12 para obter 
mais detalhes. 

6. Tecla TOP OF FORM: Quando a impressora nao esta 
selecionada, pressionar esta tecla ajusta o topo do 
formulario - o ponto onde a pagina comeca a ser im- 
pressa. Quando a tecla FORM FEED e pressionada, a 
nova pagina avanca para esta linha. 

7. Teclas MICRO FEED: Pressionar estas teclas levanta 
ou abaixa o papel em pequenos incrementos. Se as teclas 
MICRO FEED forem utilizadas enquanto a tecla TOP 
OF FORM estiver pressionada, o topo do formulario 
sera automaticamente estabelecido quando as teclas 
forem liber adas. 



Qualidade de Impressao 

Esta secao permite a selecao do nfvel de qualidade da 
impressao mais adequado. 

High Speed Draft (HSD) e o modo de impressao mais 
rapido (550 caracteres por segundo). Ele e adequado para 
situacoes em que a velocidade e mais importante que a 
aparencia, como edicao ou correcao de documentos antes 
da impressao final. 

O modo de impressao Utility e apropriado para o uso 
diario, em memorandos e documentos internos. 

Quando as correspondencias devem apresentar uma melhor 
aparencia, utilize uma das duas fontes de qualidade 
pr6xima a carta (NLQ): Courier e Gothic. 

Pressione a tecla PRINT QUALITY ate que o indicador 
junto a selecao apropriada esteja aceso. 
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Largura do Caractere 

Com o recurso de Largura de Caractere e possfvel optar 
entre as larguras 10, 12, 15, 17,1, e 20 caracteres por 
polegada, ou espacamento porporcional, ao toque de uma 
tecla. 

Pressione a tecla CHARACTER PITCH para percorrer as 
opcoes. 

Obs.: O espagamento proportional nao pode ser utilizado 
com o modo HSD. 



Modo de Sele^ao do Menu 

E possivel personalizar as configuracoes da impressora 
diretamente do painel frontal utilizando o modo de Selecao 
do Menu. Ele permite ao usuario escolher seus proprios 
padroes - configuracoes e recursos ativados 
automaticamente quando a impressora e ligada. 
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Como Ativar o Modo de Selecao do Menu 

Verifique se a impressora tem fita e papel. Pressione as 
teclas PRINT QUALITY e CHARACTER PITCH para 
ativar o modo de Selecao do Menu. Quando este modo e 
ativado, as funcoes escritas abaixo das teclas sao 
disponibilizadas. Por exemplo, a tecla TOP OF FORM se 
torna tecla EXIT. 

Como Desativar o Modo de Selecao do Menu 

Para desativar a qualquer momento o modo de Selecao do 
Menu, pressione a tecla EXIT. 

Consideraf des sobre o Modo de Selecao do Menu 

O modo de Selecao do Menu e apenas um menu dos 
recursos da Pacemark. Fa9a as altera?6es necessarias nas 
configura9oes padrao dos recursos para adequa-los as suas 
necessidades. Por exemplo, altere o comprimento da pagina 
para 14 polegadas para imprimir documentos em tamanho 
Offcio, ou para 3 polegadas para trabalhar com etiquetas e 
pequenos cartoes. 

O menu e composto de uma s6rie de grupos. Dentro de 
cada um desses grupos existe uma lista de itens, e cada um 
desses items apresenta uma serie de configuracoes. 



Como Fazer Seleses 




Antes de comecar, pressione a tecla PRINT para obter uma 
lista de grupos, itens, e configuracoes. Esta lista 
informal 1 'as configuracoes correntes da impressora. Utilize- 
a para se situar no menu. 

Cada vez que for pressionada a tecla GROUP, ITEM, ou 
SET, a linha apropriada do menu sera impressa no papel. 

Pressione a tecla GROUP para percorrer de grupo para 
grupo. Caso voce passe pelo grupo desejado, continue 
percorrendo. A opcao sera exibida novamente. Pressione a 
tecla ITEM para percorrer os itens de um grupo. 

Pressione a tecla SET para percorrer as configuracoes de 
um item. Para selecionar uma configuracao, pressione a 
tecla SET ate que a configuracao desejada seja exibida e, 
em seguida, pressione a tecla ITEM para percorrer ate o 



item seguinte. Pressione a tecla EXIT para manter as 
alteracoes e sair do menu. 

Consulte o Apendice A para obter uma lista dos itens do 
menu e das configuracoes de fabrica. 

OBSERVACAO! Para restaurar as configuraqoes de 

fabrica do menu, desligue a impressora, 
mantenha as teclas SELECT e LINE 
FEED pressionadas e ligue a impressora 
novamente. 

Para restaurar tanto as configuracoes de 
fabrica quanto a posiqao de 
carregamento do papel, desligue a 
impressora, mantenha as teclas SELECT 
e TOP OF FORM pressionadas e ligue a 
impressora novamente. 
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ao 4: Controle pelo Computador 



Software Comercial 

Na maior parte das vezes, a impressora sera controlada por 
pacotes comerciais de software comuns. Consulte o manual 
do software antes de tentar instalar a impressora. 

Sele$ao de Drivers 

Pacotes de software comerciais utilizam drivers de 
impressora para controlar o aspecto dos documentos 
impressos. Um driver 6, simplesmente, uma lista de 
comandos que faz com que uma determinada impressora 
realize funcoes diversas mediante uma solicitacao do 
software. Ele trabalha de forma semelhante a um 
dicionario. Caso o software sublinhe um trecho do texto, 
por exemplo, a entrada para sublinhar 6 "consultada" no 
driver do software, e o comando listado e enviado a 
impressora. Os drivers permitem aos programas 
funcionarem aproximadamente da mesma forma 
independente da impressora selecionada. 



Muitos dos pacotes presentes no mercado disponibilizam 
drivers para a Pacemark 3410. Em softwares mais antigos, 
no entanto, pode ser necessario selecionar drivers que 
tenham funcionamento proximo ao do driver da Pacemark. 
Pelo fato dos conjuntos de comandos tenderem a crescer 
em "famflias", alguns drivers permitem o acesso a um 
numero reduzido de funcoes. Porem, os comandos 
disponfveis funcionarao adequadamente com a impressora. 

Para alcancar o maximo de flexibilidade, a Pacemark 3410 
6 oferecida em dois modelos, cada um dos quais com duas 
emulacoes de impressora: 

• Epson FX 1050 e IBM Proprinter III 
ou 

• Okidata Standard Microline 321 e Pacemark 2410. 
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As listas de drivers possfveis abaixo sao orgranizadas em 
ordem decrescente de compatibilidade. 

Drivers de Impressora 



Emula^ao Epson 

DFX 5000 
FX 1050 
FX 850 
FX 

EX 800/850 


UiUlUlayaO 1C1V1 

Proprinter III 
Proprinter II/XL 
IBM Graphics Printer 


Emulacao Microline (ML) 

ML320/321 
ML292/293 
ML192/193 


Emulacao Pacemark 

Pacemark 2410 
Pacemark 2350 
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/\pendice A: Seleqdes do Menu 



A tabela abaixo lista todos os itens e as configurac5es dos grupos de menu da impressora. As configuracoes padrao de 
fabrica estao impressas em italico e negrito. Exceto quando indicado, o menu do modelo Epson/IBM e igual ao menu do 
modelo ML/Pacemark. 



Grupo 


Item 


Configuracao 


Observacoes 


Printer Mode 


Emulation Mode (Epson/IBM) 
Emulation Mode (MLPacemark) 


IBMPPR, Epson FX 
Microline Pacemark 2410 


Consulte a pagina 26. 


Font 


Print Mode 

ritcn (Epson/ id jvij 


Utility, NLQ Courier, NLQ 
Gothic, HSD 

in f^t>i 1 o /^t>t 1 ^ ct>t n i 
IU L-rl, IZ Crl, ID l_rl, 1 l.l 

CPI, 20 CPI, Proportional 






Pitch (ML/Pacemark) 


10CPI, 12 CPI, 15 CPI, 17.1 
CPI, 20 CPI 


Espa90 proporcional e um item 
de menu independente no menu 
ML/Pacemark. 




Style 


Normal, Italics 






Size 


Single, Double 


Dupla 6 largura e altura dupla. 
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Grupo 


Item 


Configura^ao 


Ohsprva pops 


Symbol Sets 




Character Set 


Set I, Set II 


Esses sao conjuntos de caracteres padrao da IBM. 






Language Set 


American, French, German, British, 
Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, 
Japanese, Norwegian, Danish II, 
Spanish II, Latin American, French 
Canadian, Dutch, Publisher. 


Esses conjuntos contem caracteres especiais 
utilizados em idiomas estrangeiros. 0 conjunto 
Editor inclui sfmbolos especiais de impressao. 






Zero Character 


Slashed, Unslashed 


Utilize zero cortado para distinguir da letra O 
em caixa alta. 






Code Page 


USA, Canada French, Mutlilingual, 
Portugal, Norway 




Os proximos tres grupos permitem definir parametros para cada caminho do papel independentemente. 
Ao mudar de um caminho para outro, os parametros sao alterados automaticamente. 


Rear Feed 


Line Spacing 
Form Tear Off 


6LPI, 8LPI 

Off, 500 mS, 1 sec, 2 sec 


Define, em linhas por polegada, a distancia 
entre as linhas. 

Ativa o recurso formulario contfnuo (pagina 16) 
selecionando um tempo de espera apos a 
impressao e antes de avancar a pagina para cortar 
no picote. Se o software fizer uma pausa durante 
a impressao e avancar o papel, selecione um 
tempo de espera maior ou desative o recurso. 
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Grupo 


Item 


Configuracao 


Observances 


Rear Feed (cont.) 


Skip Over 
Perforation 


No, Yes 


Quando estiver definido como Sim, a impressora avan9a, 
no final da pagina, 1 polegada para o inicio da proxima 
pagina do formulario. Utilize somente listagens nao- 
formatadas ou programas que nao formatem a pagina. 




Page Width 


13.6", 8" 


A configuragao 8" emula uma impressora de carro 
estreito. Se voce utilizar sempre papel 8V2", selecione essa 
configuracao para evitar impressao no cilindro. 




Page Length 


11", 11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 




Bottom Feed 


Line Spacing 


6LPI, 8LPI 


Define, em linhas por polegada, a distancia entre as linhas. 




Form Tear Off 


Off, 500 mS, 1 sec, 2 sec 


Ativa 0 recurso formulario continuo (pagina 16) 
selecionando um tempo de espera apos a impressao e 
antes de avancar a pagina para cortar no picote. Se 0 
software fizer uma pausa durante a impressao e avanjar 0 
papel, selecione um tempo de espera maior ou desative 0 
recurso. 




Skip Over 
Perforation 


No, Yes 


Quando estiver definido como Sim, a impressora avanca, 
no final da pagina, 1 polegada para 0 initio da pr6xima 
pagina do formulario. Utilize somente listagens nao- 
formatadas ou programas que nao formatem a pagina. 
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Grupo 


Item 


Configuracao 


Observacoes 


Bottom Feed (cont.) 


Page Width 
Page Length 


13.6", 8" 

11 2/3", 12", 14", 17", 3", 
3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5" 


A configuracao 8 emula uma impressora de 
carro estreito. Se voc§ utilizar sempre a 
configuracao de papel 8 1/2", selecione essa 
configuracao para evitar imprimir no cilindro. 


Top Feed 


Line Spacing 


6 LPI, 8 LPI 


Define, em linhas por polegada, a distalncia 
entre as linhas. 




Skip Over Perforation 


No, Yes 


Se estiver definida como Sim, quando a 
impressao chega ao final da pagina, pula 1 
polegada para o initio da pr6xima pagina. 
Utilize somente listagens nao formatadas ou 
programa que nao formatem a pdgina. 




Page Width 


13.6", 8" 


A configuracao 8" emula uma impressora de 
carro estreito. Se voc6 utilizar sempre a 
configuracao de papel 81/2", selecione essa 
configuracao para evitar imprimir no cilindro. 




Page Length 


11", 112/3", 12", 14", 17", 3", 

J.J , 4 , J.J ,0 , / , O , O.J 
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Grupo 


Item 


Configuracao 


Observances 


Set-Up 


Graphics 


Bi-directional, Unidirectional 


A configuracao bidirecional imprime da esquerda para a direita e, em 
seguida, da direita para a esquerda; essa forma 6 mais rapida, mas 
pode causar problemas de registro. A impressao unidirecional (da 
esquerda para a direita apenas) e mais precisa, porem mais lenta. 




Max. Receive Buffer 


1 Line, 4K, 16K, 28K 


Especifica o espaco do buffer de impressora utilizado para armazenar 
dados. 




Donot* (lilt MvAinHp 

Jrdper \jui uvcuiuc 




Um sensor interrompe a impressao a aproximadamente 1 polegada do 
final da pagina. A mudan9a dessa definicao para Sim permite 
imprimir mais pr6ximo do final da folha de papel. 




Print Registration 


Right: 0.25,0.20,0.15,0.10, 
0.05 mm; 0.00 mm; Left: 0.05, 
0.10, 0.15,0.20, 0.25 mm 


Permite ajustar o registro vertical em graficos. A melhor definicao 
pode variar de um software para outro. 




Operator Panel 
Function 


Full Operation, Limited 
Operation 


A alteracao dessa definicao para Operacao Limitada desativa o modo 
de menu e estes botoes do painel de controle: TOP OF FORM, 
MICRO FEED UP/DOWN, PRINT QUALITY, e PITCH. Essa 
configuracao € utilizada em situacoes onde varios usuarios utilizam a 
impressora. Para retornar a operacao completa, desligue a impressora, 
mantenha os botoes PRINT QUALITY e PITCH pressionados 
enquanto liga a impressora. Esse procedimento ativa o modo de 
menu, permitindo mudar a configuracao para Full Operation. 
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Grupo 


Item 


Configuracao 


Observacoes 


Set-up (cont.) 




No Yes 


/v muuanca para oim evita a reQennicao oa 
impressora para a configuracao padrao. 




Print Suppress Effective 


Yes, No 


Determina se o c6digo DC3 permite que a 
impressora ignore os dados ate o recebimento 
de um c6digo DC1. 




Auto LF 


No, Yes 






Auto CR (apenas IBM) 


No, Yes 






CSF Bin Select 


Air J Rin 7 


jjisponivei somente quanoo i_or jUUZ estiver 
instalado. Determina o bin que esta instalado. 




SI Select Pitch (10 CPI) 
(apenas IBM) 


17.1 CPI 15 CPI 


Define a distancia entre pontos do modo 
cuiiuciisauu d pdxiir ue iu Lri uiiiizanQO 0 
c6digo SI.. 




SI Select Pitch (12 CPI) 
(apenas IBM) 


20 CPI 12 CPI 


Define a distancia entre pontos do modo 
^uiiucubauu a pdrur ae i z v-r i uiinzanuo o 
codigo SI. 




Time Out Print (Epson/ 
IBM) 


Valid, Invalid 


Se estiver configurado como Valid, o conteudo 
do buffer sera impresso quando nenhum dado 
for recebido por um determinado periodo de 
tempo. 
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Grupo 


Item 


Configuracao 


ObservacSes 




Sensor Disable 


iVo.Yes 
No, Yes 




Parallel I/F 


I-Prime 


Buffer Print, Line End, Invalid 


Buffer Print = I-Prime permite que a impresso 
imprima o conteudo do buffer; Line End = I- 
Prime permite que a impresso imprima o final 
da linha atual; Invalid = 0 sinal I-Prime 6 
ignorado. 




Pin 18 


+5V,0V 


Determina se a voltagem 6 fornecida para o 
pino 18. 




Auto Feed XT (Epson/ 
IBM) 


Invalid, Valid 


Emula?ao da Epson. Alguns cabos de interface 
sao instalados para que o sinal XT permita 
sempre uma alimentacao automatica de linha. 
A configuracao Invalida elimina isso. Utilize a 
configuracao Valida se o sistema utiliza o sinal 
XT alimentacao automdtica de linha. 
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Grupo 


Item 


Configuracao 


Observacoes 


Serial I/F 


Parity Serial Data 7 or 8 Bits 
Protocol 


None, Odd, Even 8 Bits, 7 Bits 
Ready/Busy, X-ON/ X-OFF 






Diagnostic Test 


No, Yes 


Defina como Sim para executar o teste de 
diagnostico de interface serial. Para retornar a 
opera9ao completa, desligue a impressora e, 
em seguida, mantenha os botoes PRINT 
QUALITY and PITCH pressionados enquanto 
liga a impressora. Esse procedimento ativa o 
modo de menu, permitindo mudar a 
configura9ao para operafao completa. 




Busy Line 


SSD-, SSD+, DTR, RTS 






Baud Rate 


19200 BPS, 9600 BPS, 4800 BPS, 
2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS, 300 
BPS 






DSR Signal 


Valid, Invalid 






DTR Signal 


Ready on Power Up, Ready on Select 






Riicv Timp 


200 mfi 1 sec 
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/\pendice B: Codigos de Controle 



Este apendice contem os codigos de controle para a emulacao das impressoras Epson FX IBM 
Proprinter. Em cada tabela de emulacao os codigos estao organizados por funcao. 

Codigos de Controle Epson FX 



1 — ' ' 

Func&o Epson ■ ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Controle Horizontal 


Retomo de Cairo 


CR 


13 


OD 




Ajustar Tabulacoes 
Horizontals 


ESC D n, n, ...n, NUL 


27 68 n, n 2 ...n k 0 


lB44n, nj ...i^ 00 


n = posicao da parada da tabulacao-max # 
de carac teres por linha menos um 
k = 1 a 32; k = 0: cancela tabulacoes 
Padrao: cada 8 colunas 


Tabulacao Horizontal 


HT 


9 


09 


Move para a proxima parada da tabula^ao 
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Funcio Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observances 


Posicao Absoluta 
Horizontal 


ESC S n n 2 


27 36 a, n, 


IB 24 o, n 3 


Move para a posicao a (n + [n x rt256j) / 60 
potegadas da margem esquerda. 
n n — 0 a ?S5 

ll|» It-, — \t Ck £iJJ 

Valor max.: n, = 48, n, = 3 


Posicao Horizontal 
Relativa 


ESC \ Q, n. 


27 92 n, o, 


IB 5Cn l nj 


Mova para a posicao = ± {nl + [n2 x 256]) / 120 
polegadas a partir da posicao de impressao. 

nl, n2 = 0a255 

+ move para a direita e - move para a esquerda e 
imprime 


Ajustar Posi^ao de 
Impressao 


ESC DLE @ P n A, Aj 
P P P P 

113 4 


27 ] 6 64P n A, A, 
P P P P 

1 13 4 


IB 10 40P A, 

A i p , p aK 


Estabelece a posic,ao horizontal da cabeca de 
impressao. 

P n - niimero de bytes de parainetro a seguir 

A, = movimento absoluto (par) on relativo (fmpar) 

A, = movimento absoluto para a direita (par) ou para 

a esquerda (fmpar) 

0SP..P,. P 3 , P 4 S9 

P. P,P } P 4 = numero de unidades a serem movidas (o 
tamanho da unidade depende da largura do caraetere) 
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Funcao Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal Observac&es 


Ajuste da Margem 
Esquerda 


ESC 1 n 


27 108 n 


IB 6C n 


Estabclece a margem esquerda 1 a n 2 
espacos de caractere da posicao initial da 
cabeca de impressao; deve esiar a, no 
mi'nimo, 2 espacos k esquerda da margem 
direita. 
n = 0 a 255 


Ajuste da Margem 
Direita 


ESC Q n 


27 81 n 


IB 51 n 


Estabeleee a margem direita 1 a n, espacos 
de caractere da posicao inicial da cabeca 
de impressao; deve ser maior que a 
margem esquerda. 
n = 0 a 255 


Auto-ajuste 


ESC an 


27 97 n 


IB 61 n 


Ajusta o texto de aeordo com o valor de n: 

n = 0: ajustado k esquerda 

n = 1: centralizado 

n = 2: ajustado a direita 

n = 3: justificado (esquerda e direita)- 

utilize o a van 90 de carro somen te no fim 

do paragrafo. 


Direcao da Impressao 


ESCUn 


27 85 n 


IB 55 n 


Imprime unidirecumalmenle (somente da 
esquerda para a direita) ou 
bidirecionalmente (da esquerda para a 
direita e, em seguida, da direita para a 
esquerda) de aeordo com 0 valor de n: 
n = 1 : unidirecional 
n = 0: bidirecional 



Codigos de (ontrole P-37 



Func*© Epson [ ASCM Decimal 


Hexadecimal 


Observacdes 


Impressio 

Unidirecional de Uma 
Linha 


ESC< 


27 60 


IB 3C 


Imprime uma linha unidirecionalmente (da 
esquerda para a direila). 


Retrocesso de urn 
espago 


BS 


8 


08 


Imprime os dados do buffer e move um 
caractere para a esquerda, de acordo com a 
largura de caractere corrente. 


Excluir Urn Caractere 


DEL 


127 


7F 


Exclui o ultimo caractere colocado no 
buffer de impress&o. 


Controle Vertical 


Ajustar 1/8" de Espaco 
entre Linhas 


ESCO 


27 48 


IB 30 


1/8" de espaco entre linhas=8 linhas por 
polegada. 


Ajustar 1/6" de Espaco 
entre Linhas 


ESC 2 


27 50 


IB 32 


Espacamento padrSo de maquinas de 
escrever. 


Ajustar 7/72" de Espa- 
co amento entre Linhas 


ESC 1 


27 49 


IB 31 




Ajustar n/72" de Espa- 
gamento entre Linhas 


ESC A n 


27 65 n 


1B41 n 


n = 0 a 85 

n = 0: sem alimenta^ao de linha 


Ajustar n/144" de 
Espagamento entre 
Linhas 


ESC % 9 a 


27 37 57 n 


IB 25 39 n 


D = 0a255 

n = 0: sem alimentagao de linha 



P-38 ApindiceB 



j~Funcao Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Espacamento entre 
Linhas 


ESC 3 n 


27 51 n 


IB 33 n 


n-0 a 255 

n=0: sem alimemacao de linha 


Alimentacao de Linha 


LF 


10 


OA 


Imprime os dados do buffer e move a 
cabeca de impressao de aeordo com o 
valor de espacamento entre linhas corrente. 


Alimentacao de Uma 
Linha n/144" 


ESC % 5 n 


27 37 53 n 


IB 25 35 n 


Execuia uma linica alimentacao de linha de 
/144" sem alterar o espacamento entre 
iinhas. 
n=0 a 255 

n=0: sem alimentacao de linha 


Alimentacao de Uma 
Linha n/216" 


ESC J n 


27 74 n 


IB 4A n 


Executa uma unica alimentacao de uma 
linha de n/216" sem aiteracao do 
espacamento entre linhas. 
n=0 a 255 

n=0: sem alimentacSo de linha 


Alimc^ntacari tie 

S\ I 1 1 1 Il_ 1 1 Li^Y ill J VJL- 

Formulirio 


FF 


12 


OC 


Imprime os dados do buffer e avanca o 
papel para o topo do formulario seguinte. 


Tahulacao Vertical 


VT 


11 


OB 


Imprime os dados do buffer e move para a 
proxima parada de tabulacao programada. 



Codigos de Controle M9 



1 Funcao Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observances 


Ajustar Paradas de 
Tabulacao Vertical 


ESC B n, n, ... n t NUL 


27 66 n, n, ... n t 0 


IB 42 n, n, ... n t 00 


Estabelece as paradas de tabulacao vertical 

nas linhas especificadas, 

k=I a 16: ndmero de tabulacdes 

n=l a 255: niimero da linha onde a 

tabulacao ser£ estabelecida 


Ajustar Unidade de 
Formate Vertical 
IVFU) 

ESC b m ; ... 


NUL 


27 98 m, m, ... m,, 0 


IB 62 m, m, ... J\ 00 


Program a at€ 8 conjuntos separados 

(canais) de paradas de tabulacao vertical. 

n=Q a 7: niimero do canal (0 6 0 valor 

padrao estabelecido por ESC B) 

k=l a 16: niimero de paradas no canal 

m=t a 255: niimero da linha da parada de 

tabulagao 


Tabulacao Vertical 


Fir / n 


77 47 n 


1 R JB n 
i d - 1 n 


iiiim n f^^m^y nrwriF^i cr rtt m 5ift n t?irnil€ir.5rt 

nilvd u Laiiai prcpi Ugl ai I tauu uc laouia^au 
venical n. A TV se move para paradas 
deste canal. 


Ajustar Comprimento 
do Formulario em 
Polegadas 


ESC C NUL n 




IB 43 00 n 


n=l a 22 polegadas Este eomando cancela 
a configtiracao Sal tar Perfurajoes, 


Definir o 
Comprimento do 
Formulario em Linhas 


ESCCn 


27 67 n 


IB 43 n 


n = 1 a 27 linhas no espaco de linha atual. 
Esse eomando cancela a configuracao 
Sal tar Perfiiracoes. 



P-40 ApendkeB 







Decimal 


Hexadecimal 


Observac6es 


Definir o recurso 
Saltar Perfura^oes 


ESC N n 


27 78 n 


IB 4E n 


Ativa e define o recurso Saltar Perfuracoes 
para n linhas no espa^amento entre linhas 
atual. 


Cancelar Saltar 
Perfuracoes 


ESCO 


27 79 


IB 4F 


Desativa o comando Saltar Perfuracoes. O 
comando substitui o menu. 


Alimentador de Folhas Soltas (Optional ) 


Controle do 
Alimentador de Folhas 
Soltas 


ESC EM n 


27 25 o 


IB 19 n 


n=l: Seleciona Bandeja 1 

n=2: Seleciona Bandeja 2 (caso esteja 

presente) 

n=73 (ASCII "I"): Introduzir folha 
n=82 (ASCII "R"); Ejetar folha 


Conjuntos de Caracteres 


Copiar o Conjunto de 
Caracteres da ROM 
para o Conjunto de 
Caracteres da RAM 


ESC : 0 n 0 


27 58 0 n 0 


IB 3A 00 n 00 


Copia o conjunto de caracteres design ado 
para o conjunto personalizado da RAM: 
n=0; NLQ Courier 
ami: NLQ Gothic 


Definir Caractere(s) 
Personalizado(s) 


ESC & 0 [data] 


27 38 0 [data] 


IB 26 00 [data] 


Define e armazena na RAM at6 256 
padroes de caractere em qualidade utility 
(mSdia). 



Codigos de Controle P-4 1 



Funcao Epson ASCII Decimal 




Selecionar Conjunto 
de Caraeteres 
Personalizado 


ESC %n 


27 37 n 


IB 25 n 


n=0: Seleciona o conjunto de caraeteres 
personalizado 

n=l : Seleciona o conjunto de caraeteres 
padrao 


Selecionar Conjunto 
de Caraeteres 
Estrangeiro 


ESC Rn 


27 82 n 


lB52n 


Seleciona conjunto de caraeteres entre 15 

especiais usados em impressoes em 

lfnguas estrangeiras: 

n=0: US ASCII 

n- 1 r Frances 

n=2: Alemao 

n=3: Britanico 

n=4: Dinamarques I 

n=5; Sueco 

n=6t Italiano 

n=7: Espanhol I 

n=8: Japones 

n=9: Noruegues 

n=10: DinamarquSs II 

n=ll: Espanhol 11 

n=12: Latino- Americano 

n=13: Franco-Canadense 

n=14: Holandes 

n=64: Publicador 


Cpljaj-j/^riyr f"Yin 1 1 1 n to 

.1L ILL HHltLI V.U1IJUJ1LU 

de Caraeteres Epson 


FSr t n 


27 116 n 


IB 74 n 


n = 0; Selecione o conjunto de caraeteres 
em Itllico Epson 

n = 1 : Selecione o conjunto de caraeteres 
de grifico Epson 



P-42 Apendke B 



Funcao Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacdes 


Iruciar o Conjunto de 
Caracteres em Itilico 


FSC 7 


27 55 


IB 37 


Ativa o conjunto de caracteres em italico. 


Tnifiar a f nnnintn Hi* 

IMJk^ldJ U \_ W 1 1 1 Li 1 HKJ UL 

Caracteres Graficos 


ESC 6 


27 54 


IB 36 


Ativa o conjunto de caracteres graTtcos se 
recebido apos a utilizacao de ESC 1 1. 


Imprimir C6digos de 
Controle 


ESC In 


27 73 n 


IB 49 n 


Permite a impressora imprimir qualquer 
caracter personalizado armazenado nas 
localizacoes 0-31 e 128-159: 
n=0; interpreta as localizacoes como 

n=l : interpreta as localizacoes como 
caracteres imprimfveis 


Comandos de Codigo de Barras 


Selecionar Tipo e 
Tamanho do C6digo 
de Barras 


ESC DLEAmn, ... n 8 


27 16 65 m n, ... n B 


IB 10 41 mn, ... n 8 


m = numero de parametros especificados 


Imprimir Dados do 
Codigo de Barras 
Industrial 


ESC DLE B n [data] 


27 16 66 n [data] 


IB I0 42n[data] 


n = 0 a 1 27: quantidade de dados 


Imprimir Dados do 
Codigo de Barras 
Postnet 


ESC DLE C n [data] 


27 16 67 n [data] 


IB 10 43 n [data] 


n = 1 a 20: numero de bytes de dado. Os 
dados consistent em numeros de um 
dfgito. 



(odiqas de Controle P-43 



Funcao Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Impresion de caracteristicas 


Selecao Utility/NLQ 


ESC x n 


27 120 n 


IB 78 


n = 0: Impressao Utility (qualidade me'dia) 
n = 1 : Impressao NLQ (Qualidade 
Proxima a Carta) 


Selefao de Rascunho 
Rapido 


ESC(0 


27 40 48 


IB 28 30 




Selecionar Fonte NLQ 


ESC kn 


27 107 n 


1B6B n 


n = 0: NLQ Courier (padrao) 
0=1: NLQ Gothic 


Espa^amento 
Proportional 


ESCpn 


27 [12 n 


IB 70 n 


Consulte tamtam ESC ! 

n = 1 : Iniciar espasamento proportional 

n = 0: Interromper espacamento 

proporcional 


Selecionar Largura 
Pica (10 cpi) 


ESC P 


27 80 


IB 50 


Em modo comprimido, seleciona 17,1 cpi 


Seleciona Largura 
Elite (12cpi) 


ESCM 


27 77 


1B4D 


Em modo comprimido, seleciona 17,1 cpi. 


Seleciona Largura 15 
cpi 


ESC g 


27 103 


IB 67 





P-44 Apendke B 







Hexadecimal 




S dec ion a Impressao 
Comprimida 


SI o ESC SI 


15 0 27 15 


OFo IB OF 


A largura depende da largura selecionada 
correntemente: 10 cpi passa a 17,1 cpi, 12 
cpi passa a 20 cpi 


Cancelar Impressao 
Comprimida 


DC2 


18 


12 




Ajustar Espacamento 
entre Carac teres 


ESC SP n 


27 32 n 


IB 20 n 


Acrescenta n pontos de espa^o (de acordo 
com a largura corrente) entre os caracteres, 
n = 0 a 255 


Selecionar Caracteres 
em Itdlico 


ESC 4 


27 52 


IB 34 


Consulte tamWm ESC !, ESC 7. 


Cancelar Italicos 


ESC 5 


27 53 


IB 35 




Sublinhado 


ESC -n 


27 45 n 


IB 2D n 


Sublinha todo o texto, exceto tabula56es. 

n = 1 : Inicia sublinhado 

n = 0: Interrompe sublinhado 


Iniciar Subescrito/ 
Sobreescrito 


ESCSn 


27 83 n 


IB 53 n 


n = 0: Iniciar sobreescrito 
n = 1 :lniciar subescrito 


Interromper 

Sobreescrito/ 

Subescrito 


ESC T 


27 84 


IB 54 
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Iniciar Impressao 
Enfatizada 


ESCE 


27 69 


IB 45 


Impnme ponlos duplex deslocados 
horizontalmente em modo utility 
(qualidade media) a meia velocidade. 
Consul te tambem o comando ESC !. 


Interrompe Impressao 
Enfatizada 


ESCF 


27 70 


IB 46 




Iniciar Impressao 
Realcada (Duplo 
Impacto) 


ESCG 


27 71 


IB 47 


Impnme pontos duplos deslocados 
verticalmente em duas passadas. Consulte 
tambem o comando ESC !. 


Interromper 
Impressao Realcada 


ESCH 


27 72 


IB 48 




Impressao com 
Largura Dupia 
(Expandida) 


ESC W n 


27 87 n 


lB57n 


n = 1 : Iniciar impressao com largura dupla 
n = 0: Interromper impressao com largura 
dupla 


Largura Dupla 
Imediata 


So ou ESC SO 


14 o 27 14 


0E o IB 0E 


Impnme em largura dupla apenas no final 
da linha; tambem pode ser cancelada atraves 
dos comandos DC4, ESC W 0 e ESC !. 


Interrupcao Imediata 
da Impressao com 
Largura Dupla 


DC4 


20 


14 


Cancela somente impressoes com largura 
dupla estabelecidas atraves de SO ou ESC 
SO. 


Impressao com Dupla 
Altura 


ESC wn 


27 119 n 


lB77n 


n= 1 : Iniciar Dupla Altura 
n=0: Interromper Dupla Altura 



M6 ApendkeB 



Funcfeo Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Graficos 

Em todos o$ comandos graficos, o numero de colunas de pontos dos dados graficos sao: pontos-n + (n256) 


Impnmir Graficos 


ESC * m n, il, 
(graphic data] 


27 42 m rj n 

1 i 

[graphic data] 


IB 2A m n, rij 
[graphic data] 


Seleciona o modo de impressao grafica de 

8 pinos e imprime os dados graficos. 

m = 0: Densidade simples. 60 dpi 

m = 1 Densidade dupla. 1 20 dpi 

m - 2: Densidade dupla rapida. quase 120 

dpi 

m = 3: Densidade quadrupla. 240 dpi 
m = 4: CRT I. 80 dpi 
m = 5: Plotadora, 72 dpi 
m = 6: CRT II. 90 dpi 
m=7: Plotadora DD. 144 dpi 


Graficos de Densidade 
Simples 


ESC K n, n, 
[graphic data] 


27 75 n, n, 
[graphic data] 


IB 4B n, n, 
[graphic data] 


Mesmo que ESC * "0." 


Graficos de Densidade 
Dupla 


ESC L n, iij 
[graphic data] 


27 76 n, nj 
[graphic data] 


lB4Cn, n, 
[graphic data] 


Mesmo que ESC * "1." 


Grafico de Densidade 
Dupla 


ESC Y n, Dj 
[graphic data] 


27 89 n, n, 
[graphic data] 


IB 59 n, n, 
[graphic data] 


Igual que ESC * "2. Igual a densidade 
dupla lenta, mas a impressora nao pode 
colocar dois pontos adjacenies na mesma 
linha 
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Funcao Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Grdficos de Densidade ESC Z n , n, 27 90 n, n, 
Quddrupla [graphic data] [graphic data] 


] B 5A n n 
[graphic data] 


Mesmo que ESC * *"3." A impressora nSo 
€ capaz de colocar dois pernios adjacentes 
na mesma hnha. 


Grfificos de 9 Pinos 


ESC *m n, n 2 
[graphic data] 


27 94 m n 
[graphic data] 


IBSEmiij n : 
[graphic data] 


Utilizado para aplicafoes com uso 

intensivo de grificos, tais como despejo de 

tela. Cada padrao de impressao exige 2 

bytes de dados. 

m = 0: Densidade simples 

m = 1 : Densidade dupla 

m = 2: Densidade dupla em alta velocidade 

m = 3: Densidade quadrupla 


Redistribuir C6digos 
Grafieos 


ESC ?ran 


27 63 m n 


IB 3F m n 


Atribui um dos modos gr&ficos n para o 

modo ESC m 

n = "K" = 75 

n = "L" = 76 

n = "Y" = 89 

n = "Z" > 90 

m = 0: Densidade simples, 60 dpi 

m = 1 : Densidade dupla, 1 20 dpi 

m = 2: Densidade dupla rapida, quase 120 

dpi 

m = 3: Densidade quadrupla, quase 240 
dpi 

m = 4: CRT 1, 80 dpi 

m = 5: Plotadora, 72 dpi 

m = 6: CRT II, 90 dpi 

m = 7: Plotadora DD, 144 dpi 
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Funcao Epson 


ASCI) 


Decimal 


Hexadecimal 


Observances 


Coroando Composto 


ESC ! n 


27 33 n 


IB 21 n 


Caleula n como la suma de los valores de 
las caracten'sticas a ser activadas. Si no se 
incluye el valor de una caracten'stica en la 
suma, se lo desactivarS. 

0 = 10 ppp 

1 = 12 ppp 

2 - Espaciado proportional 
4 - Comprimido 

8 = Enfatizado 
16 - Mejorado 
32 = Ancho doble 
64 = Cursivas 
128 - Subrayado 


Varios 


Imcializar 


ESC @ 


27 64 


IB 40 


Limpa 0 buffer, redefine a impressora dos 
pad roes de menu, e a posicao atual pass a 
para a parte superior da pig in a. Dados de 
caracteres personalizados sem alterafao. 
Controlado por selecao de menu. 


Cancel ar 


CAN 




18 


Limpa 0 buffer; codigos de controle nao 
slo afetados. 


Atribuir 1 ao 80. bit 


ESC> 


27 62 


IB 3E 


Atribui 1 ao Bit Mais Significativo (MSB). 


Atribuir 0 ao 80. Bit 


ESC = 


27 61 


IB 3D 


Atribui 0 ao Bit Menos Significativo 
(LSB). 
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Func&o Epson 


ASC " 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacdes 


Restaurar 80. Bit 


ESC# 


27 35 


IB 23 


Cancela 0 comando ESC > ou 0 comando 

J . — L \-J C dLtJIU Still {Ultla^QU UU 

computador. 


Ativar Modo de 
Supressao de 
Impressao 


DCS 


19 


13 


Todos os dados, exceto DO, sao 
ignorados e perdidos. 0 item de menu 
Print Suppress Effective deve estar 
definido como Yes para este comando ser 
ativado. 


Desativar Modo de 
Supressao de 
Impressao 


DC1 


17 


11 


A impressora e ativada e processa todos os 


Desativar Sensor de 
Fim de Papel 


ESC 8 


27 56 


IB 38 


0 sensor de fim de papel e desativado: a 
impressora imprimira at£ o topo do 

tWrmt 1 1 n ri a cppninfp rppiitrara o prro Hp 

luL JJJUJllilU J<L tUUILL w 1^C.J JU 111 Q \J v 1 I V_' UV 

fim de papel. 


Ativar Sensor de Fim 
de Papel 


ESC 9 


27 57 


IB 38 


O sensor detecta o fim do papel quando 
resta menos de 1/2" de papel. Quando o 
indicador PAPER OUT acende, pressionar 
SELECT imprime 1 linha de dados por 
vez. O sensor tambem pode ser controlado 
pelo menu. 
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Funcio Epson 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Impressao a Meia 
Velocidade 


ESC s n 


27 115 n 


IB 73 n 


Imp rime a 50% da velocidade normal 

speed para reduzir o rm'do. 

n = 1: Ativa impressao a meia velocidade 

n = 0: Desativa impressao a meia 

velocidade 


I-Prime de Software 


ESC } NUL 


27 125 0 


IB 7D (X) 


Limpa buffer de impressao, recebe buffer 
nao-afetado; impressora reinicializada com 
valores padrao do menu, caso aplicavel; 
recursos externos ao menu retornam aos 
valores padrao de fabric a. 



Codigos de control P-5 1 



Codigos de Control e IBM Proprinter 



1 FuncaolBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Controle Horizontal 


Retomo de Cam) 


CR 


13 


OD 




Ajustar Tabulacdes 
Horizontais 


ESC D n, n, ... n,, NUL 


27 68 n, n, ... n t 0 


lB44n, n, ... n t G0 


n=posicao da parada da tabulacao- max # 
de caracteres por linha menos urn 
k = 1 a 28 

k = 0: cancels tabulacoes Padrao: cada 8 
col unas 


Tabulacao Horizontal 


HT 


9 


09 


Move para a pr6xima parada da tabulacao 


Redefinir Tabulacao 
como Padrao 


ESCR 


27 82 


IB 52 


Redefine tabulacao horizontal como 
padrao: a cada 8 caracteres. Tambem 
redefine a tabulacao vertical como padrao 
(1 linha). 


Definir Margens 
Esquerda e Direita 


ESC X n, n. 


27 88 n, a. 


IB 58 n t n 2 


Define as margens esquerda (n 1 ) e direita 
(n2) em colunas de caracteres na distancia 
entre pontos atual. n2 deve ser no mini mo 
1 espaco entre caracteres (em 10 cpi) k 
direita de nl. 
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FimcftolBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Qbservac6es 


Recuar a partir da 
Margem Esquerda 


ESC % B n, n 2 n 3 


27 37 66 n, n, a, n 4 


IB 25 42 n, n 2 n 3 n. 


Define a proxima posifSo de impressao em colunas 
de pontos nln2n3n4 a partir da margem esquerda. 
n,, By n,, n 4 = 48 a 57, ASCII 0 a 9 


Direcao da Impressao 


ESC U n 


27 85 n 


IB 55 n 


Irnprime unidirecionalmente (somente da esquerda 
para a direita) ou bidirecionalmerite (da esquerda 
para a direita e, em seguida, da direita para a 
esquerda) de acordo com o valor de n: 
n=l : unidirecional 
n=0: bidirecional 


Retrocesso de urn 
espaco 


BS 


8 


08 


Irnprime os dados do buffer e move um caraetere 
para a esquerda, de acordo com a largura de 
caraetere corrertte. 


Ajustar Posicao de 
Impressao 


ESC DLE ©PA, 
A : P, P,P,P 4 


27 16 64 P A, A, 

it 1 2 

P P P P 

r i r 2 r 3 r 4 


IB lt^P.A, Aj 
P P P P 


Estabelece a posicao horizontal da cabeca de 
impressao. 

P o - ndmero de bytes de parametro a seguir 

A = movimento absoluto (par) ou relativo (impar) 

A, = movimento absoluto para a direita (par) ou para 

a esquerda i imparl 

0<P,,P,, P 3 , P 4 <9 

P, P, P, P 4 =numero de unidades a serem movidas (o 
tamanho da unidade depende da largura do 
caraetere) — se esse numero for par, a impressora 
comet a a imprimir. 
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Funclo IBM 


ASCII 


Decimal Hexadecimal 


Observacoes 


Control vertical 


A] us tar ]/g" de Espaco 
entre Linhas 


ESCO 


27 48 


IB 30 


1/8" de espaco entre linhas = 8 linhas por 
polegada 


Ajustar 7/72" de Espa- 
camento entre Linhas 


ESC 1 


27 49 


IB 31 


Esse e o espacamento entre linhas 
utilizado para graficos. 


Ativar Espacamento 
entre Linhas 


ESC 2 


27 50 


IB 32 


Esse comando & necessario para ativar o 
espacamento entre linhas deftnido atrave's 
do comando n ESC A (consulte abaixo). 


Ajustar n/72" de 
Espacamento entre 
Linhas 


ESC An 


27 65 n 


IB 41 n 


0 comando ESC 2 deve ser enviado para 
iniciar a alteracao do espacamento entre linhas. 
n = 0 a 255 

n = 0: nenhuma alteracao no espacamento 
entre linhas. 


Ajustar n/144" de Espa- 
camento entre Linhas 


ESC % 9 n 


27 37 57 n 


IB 25 39 n 


n=0 a 255 

n=0: sem alimentaeao de linha 


Ajustar n/216" de 
Espac amen Co entre 
Linhas 


ESC 3 n 


27 51 n 


IB 33 n 


n=0 a 255 

n=fV Cf*TTi alimpnJaf art rl*» linha 

1 1 — \ ' . >4T 1 1 1 a i 1 1 1 it 1 1 Ltllj. ill 1 UL 1 1 1 1 U U 


Alimentacao de Linha 


LF 


10 


OA 


Imprime os dados do buffer e move a 
cabe^a de impressao de acordo com o 
valor de espacamento entre linhas corrente. 
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Funcao IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


Observacoes 


Inverter Alimentacao 
de Linha 


ESC] 


27 93 


IB 5D 


Executa uma inversao na alimentacao no 
espacamento enire linhas atual. 0 
movimento nao sera feito no sentido 
ascendente do formulano. Nao e 
recomendavel para utilizacao com o uso de 
tracionador opcional. 


^.UllLTOIC MUlUJTldllLU 

de Alimentacao de 
Linha 




11 ^\ n 

£. f J J U 


ID 1C n 

j o j j n 


n = Impar: LF au torn ati came nte 

adicionado a cada CR 

n - Par: Nenhum LF automitico 


Alimentacao de Uma 
Linha n/144" 


ESC % 5 n 


27 37 53 n 


IB 25 35 n 


Executa uma unica alimentacao de linha de 

/ I ilii tfim j i 1 |p»r' ir i 'i r , i.n'ii"(mr , nln i^sTt iv i litiK-iL 
/j"rr xtiii iiiicui u t^j-ki^tii. i ll i m i li ili c mim-iv 

n = 0 a 127 

n = 0: sem alimentacao de linha 


Alimentacao de Uma 
Linha n/216" 


ESCJn 


27 74 n 


1B4A n 


Executa uma unica alimentacao de uma 
linha de n/216" sem alteracao do 
espacamento entre linhas, O Retomo do 
Cairo e determinado atraves do menu, 
n = 0 a 255 

n = 0: sem alimentacao de linha 


Alimentacao de 
Formulario 


FF 


12 


OC 


1 m nri rut* a*i Harlot; Ho hi i Ftp- r p avanrn n 

papel para o topo do formulario seguinte, 


Tabula(ao Vertical 


VT 


11 


OB 


Imprime os dados do buffer e move para a 
proxima parada de tabulacao programada. 
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ASCII 


Decimal 


' 

Hexadecimal 


Observacoes 


Ajustar Paradas de 
Tabulae ao Vertical 


ESC B n, n ; ... n,, NUL 


27 66 n, n, ... a k 0 


IB 42 n 1 n, ... n^ 00 


Estabelece as paradas de tabulacao vertical 

nas linhas especificadas. 

K = 1 a 64: numero de tabulates 

n = 1 a 255: numero da iinha onde a 

tabulacao sera estabelecida 


/vjusiai ^ornpnmcmu 
do Formuldrio em 
Poiegadas 


pep C Mil n 




1R &~K no n 

JO HJ ^AJ 11 


n — 1 a 255 poiegadas 

Este comaiido cancela a configuracao 

Saltar Perfuracdes. 


Definir Comprimento 

tin Form nl iinci r*rn 

Linhas 


ESC C n 


27 67 n 


IB 43 n 


n = 1 a 255 linhas no espacamento entre 
linhas atual. 

Este comando cancela la opcion Omitir las 
perforaciones. 


Ajustar Saltar 
Perfuracoes 


ESC Nn 


27 78 n 


IB 4E n 


Ativa e define o recurso Saltar Perfuracoes 
para n linhas no espacamento de linha 
atual. Quando a impressora chegar no final 
da pagina. pula n linhas para o topo da 
prdxima pagina do formulario. O comando 
cancela o menu. O comando substitui o 
menu. 

n = 1 a 255 linhas 


Cancelar Saltar 
Perfuracoes 


ESCO 


27 79 


IB 4F 


Desativa o comando Saltar Perfuracoes. 0 
comando substitui o menu. 
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[Tuncis IBM 


ASCII Decimal 


Hexadecimal 




Observacoes 


Alimentador de Folhas Soltas (Opcional) 


Definir a Parte 
Superior do 
Formulario 


ESC 4 


27 52 


IB 34 


Define a parte superior do formulario na 
posicao do cabecalho de impressao atual. 
0 comando ignorado e no modo CSF 
Alimenta5io AutomStica, 


Controle do 
Alimentador de Folhas 
Soltas 


ESC EM n 


27 25 n 


IB 19 n 


n = I: Seieciona Bandeja 1 

n = 2: Seieciona Bandeja 2 (caso esteja 

pre seme) 

n = 73 (ASCII "I"): Introduzir folha 
n = 82 (ASCH "R"): Ejetar folha 


Conjuntos de Caracteres 


Definir Caractere(s) 
Persimalizadofs 


ESC = [data] 


27 61 [data] 


IB 3D [data] 




Copiar o Conjunto de 
Caracteres da ROM 
para o Conjunto de 
Caracteres da RAM 


ESCS 


27 36 


IB 24 


Utilitario e caracteres NLQ Courier ROM 
sao acessados como caracteres 
personal izados. 
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Funca© IBM 



ASCII 



Decimal 



Hexadecimal 



0bservac6es 



Selecionar Conjunto 
de Caracteres 
Estrange iro 



ESC ! n 



27 33 n 



IB 21 n 



Seleciona conjunto de caracteres entre 15 
especiais usados em impressoes em 
lmguas estrange iras: 







1- IIS A^ril 7pm CnrtaAn 


n 




>■ I A^PTT 

Z. KJIj f\Sik^. J J 






J . D J I Lai L L L U 


n 




A' Alptnan 


n 




J . I J 1 1 [ I L t> 


n 




6" Succo 


n 




7: Dinamarques 


n 




8: Noruegues 


n 




9: Holandes 


n 




10: Italiano 


n 




11: FrancoCanademe 


n 




12: Espanhol 


n 




13: Latino- Americano 


n 




14: Publicador 



Esse nao 6 um comando da IBM. 



Imprimir a partir do 
Conjunto de 
Caracteres 10 da IBM 



ESC \ n, n. 



27 92 n, D, 



IB 5C n. 



Esse conjunto de caracteres inclui 
caracteres printable para cddigos de 
controle. Especifique o numero total de 
caracteres a serem impressos como n, + (n., 
x 256). 



Imprimir um Caractere ESC 
do Conjunto de 
Caracteres III da IBM 



27 94 



IB 5E 



Imprime o proximo caractere a partir do 
Conjunto de Caracteres III da IBM. 
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ASCII 


Decimal 




Ob$«rvocdes 


Selecionar Conjunto 
de Caracteres I da IBM 


ESC 7 


27 55 


IB 37 




Selecionar Conjunto de 
Caracteres 11 da IBM 


27 54 


IB 36 






Codigo de Barras 


Selecionar Tipo e 
Tamanho do Crjdigo 
de Barras 


ESCDLEAmn, ... n s 


27 16 65 m n, ... n s 


IB 10 41 m n, ... n 8 


m - numero de parametros especificados 


Imprimir Dados do 
Codigo de Barras 
Industrial 


ESC DLE B n [data] 


27 16 66 n [data] 


IB 10 42 n [data] 


n = 0 to 1 27: quantidade de dados 


Imprimir Dados do 
Cddigo de Barras 
Posuiet 


ESC DLE C n [data] 


27 16 67 n [data] 


IB 10 43 n [data] 


n = 1 to 20; numero de bytes de dado. 
Os dados consistem em numeros de urn 
di'gito. 


Recursos de Impressao 


Selecionar Modo de 
Rescunho Rapido 


ESC#0 


27 35 48 


IB 23 30 




Espac.amento 
Proporcional 


ESCPn 


27 80n 


lB50n 


n = impar: Iniciar espacamento 
proporcional 

n - par: Interromper espafamento 
proporcional 
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j FunffoWM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 




Selecionar Largura 
Pica(IOcpi) 


DC2 


18 


12 


Esse e o tamanho pica padrao de maquina 
de escrever. 


Seleciona Largura 
Elite (12 cpi) 


ESC : 


1 

27 58 


IB 3A 


Alteracoes para 1 2 cpi exceto: Se "SI + 
12" for definido para "20", em seguida 
ESC: serf alterada de 17.1 cpi para 20 cpi 
e n3o sera alterada para 20 cpi. 


Seleciona Impressao 
Comprimida 


SI 


15 


OF 




Seleciona Largura 20 
cpi 


ESC SI 


27 15 


IB OF 




Selecionar Caracteres 
em Italico 


ESC%G 


27 37 71 


IB 25 47 


Caracteres em itilico podem ser 
sobrepostos. 


Cancelar Italicos 


ESC%H 


27 37 72 


IB 25 48 




Definir Espa^o entre 
Caracteres 


ESCVn 


27 86 n 


IB 56 n 


Adiciona n pontes ao espa^o de 3 pontos 
padrao entre caracteres. 
n =0a 11 
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FunciolBM 


ASCII 




Hexadecimal 


Obiervacoes 


Sublinhado 


ESC - n 


AC _ 


L o zu n 


^UDllUDd LLHJU O It ALU, CAVCIU laUU la^ UCS . 

n = impar: Inicia sublinhado 
n = par: Interrompe sublinhado 


Iniciar Subescrito/ 
Sobreescrito 


cai. o n 




1R *H n 


n ™ nar - TniHaf ^ohre&scrito 

n = impar: Iniciar subescrito 


Interromper 

Sobreescrito/ 

Subescrito 


ESCT 


27 84 


IB 54 




Iniciar Impressao 
Enfatizada 


ESCE 


27 69 


1 B 45 


Imprime pontos duplos deslocados 
horizontalmente em modo utility 
(qualidade media) a meia velocidade. 


Interrompe impressao 
Enfatizada 


ESCF 


27 70 


IB 46 




Iniciar Impressao 
Realcada (Duplo 
Impacto) 




77 71 


IB 47 


Imprime pontos duplos deslocados 
verticalmente em duas passadas. 


Interromper 
Impresscao Realcada 


ESCH 


27 72 


IB 48 
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j Fun^io IBM 




Impressao com 
Largura Dupla 
(Expandi da) 


ESC Wn 


27 87 n 


IB 57 n 


n ■ fmpar: Iniciar impressao com largura 
dupla 

n = par: Interromper impressao com 
largura dupla 


Largura Dupla 
Imediata 


SO 


14 


OE 


Imprime a largura dupla apenas no final da 
linha; tambem pode ser cancelado atraves 
dos comandos DC4 e ESC W 0. 


Interrupcao Imediata 
da Impressao com 
Largura Dupla 


DC4 


20 


14 


Cancela somente impressoes com largura 
dupla estabelecidas atraves de SO. 


Control e Altura/Width 
Dupla 


ESC [ @ EOT NULL 
NULL NULL n, n. 


27 91 644 0 00)1, n ; 


IB 5B 40 04 00 00 00 
n,n. 


n, = 0: nenhuma alterafao 
n, = 1 : altura padrao 
n 1 = 2: aitura dupla 
rij = 16: espaco simples 
n, =32: espafo duplo 

n, = 0: nenhuma alteracao 
n, = 1 : largura padrao 
n ; = 2: largura dupla 


Marca com Traco 


ESC_n 


27 95 n 


IB 5Fn 


Imprime uma marca com traco em todos os 
carac teres de texto exceto nos espacos de 
tabu la; ao. 

n - impar: Inicia a marca com traco 
n = par: Para a marca com traco 
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] 



Graficos 

Em todos os comandos graficos, o numero de colunas de pontos dos dados graficos sao: pontos = n, + [n 2 x 256) 



Grificos de Densidade 
Simples 


ESC K n, n, 
[graphic data] 


27 75 n, rij 
[graphic data] 


IB 4B n, a, 
[graphic data] 


Resolucao de 60 dpi. 


Grtficos de Densidade 
Dupla 


ESC L n, il, 
[graphic data] 


27 76 n, ttj 
[graphic data] 


IB 4C 0,11, 
[graphic data] 


Resolucao d 120 dpi. 


Graficos de Densidade 
Quase Dupla 


ESC Yn, n, 
[graphic data] 


27 89 n, 
[graphic data] 


IB 59 n.rij 
[graphic data] 


Igual a densidade dupla lenta ( 120 dpi), 
mas a impressora nao pode colocar dois 
pontos adjacentes na mesma linha. 


Graficos de Densidade 
Quadrupla 


ESCZn, n, 
[graphic data] 


27 90 n, 
[graphic data] 


IB 5A n, n, 
[graphic data] 


Resolucao de 240 dpi. A impressora nao e 
capaz de colocar dois pontos adjacentes na 
mesma linha. 
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Funcao IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 


) Observances 


1 Varios 


Definir Modo de 
Impressao 


ESC In 


27 73 n 


IB 49 n 


Valor de n determina a definicao de 

caractere e o modo de impressao: 

n = 0: Utility (qu alidade mddia) 

D«l: HSD, 12 cpi 

n = 2: Gothic NLQ 

n = 3: Courier NLQ 

n = 4: Utilitario Personalizado 

n = 5: Utilitario Personalizado, 12 cpi 

n = 6: Personalizado NLQ 

n = 7: Personalizado NLQ II 

0=11; Altemado NLQ Residente (itSlico) 

n = 15: Altemado NLQ Trans ferido 


Cancelar 


CAN 


24 


18 


Limpa o buffer: codigos de controk nao 
sao afetados. 


Ativar Modo de 
Supressao de 
Impressao 


ESCQSYN 


27 81 22 


IB 16 51 


Todos os dados, exceto DO, sao 
ignorados e perdidos. 0 item de menu 
Print Suppress Effective deve estar 
definido como Yes para este comando ser 
ativado. 


Des ativar Modo de 
Supressao de 
Impressao 


DO 


17 


11 


A impressora 6 ativada e processa todos os 
dados recebsdos. 
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Funcao IBM 


ASCII 


Decimal 


Hexadecimal 




Parar a Impressao 


ESC j 


27 106 


1B6A 


Cancele a selecao da impressora. Pressione 
o botao SELECIONAR para reativar, 
Nenhum dado perdido. 


Desativar Sensor de 
Fim de Papel 


ESC 8 


27 56 


IB 38 


0 sensor de fim de papel € desalivado: a 
impressora imprimira aid o topo do 
formulfirio seguinte e registrars o erro de 
fim de papel. 


Ativar Sensor de Fim 
de Papel 


ESC 9 


27 57 


IB 38 


O sensor detecta o fim do papel quando 
resta menos de 1/2" de papel. Quando o 
indicador PAPER OUT acende, pressionar 
SELECT imprime 1 linha de dados por 
vez. 0 sensor tambem pode ser eontrolado 
pelo menu. 


I-Prime de Software 


ESC } NUL 


27 125 0 


IB 7D0O 


Limpa buffer de impressao, recebe buffer 
nao-afetado; impressora reinicializada com 
valores padrao do menu, caso aplicfivel; 
recursos extemos ao menu retomam aos 
valores padrao de fabrica. 
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/\pendice C: Interface 



Cabo Serial 

Este apendice e voltado para a construcao um cabo serial 
para a conexao da impressora ao computador. Nao tente 
construir o cabo, a menos que voce esteja capacitado a 
faze-lo. A tabela apaixo descreve os sinais do lado da 
impressora. Leia a documentacao do computador para 
determinar os requisitos do lado do computador. A 
impressora PM3410 exige um cabo RS-232C que seja 

• Aprovado pela UL e CSA 

• no maximo de 50 pes de comprimento 

e possua 

• plugue Cannon DB-25P (ou equivalente) de 25 pinos 

• Encapsulamento de conector Cannon DB-C2-J9 (ou 
equivalente) 



Portugues-67 



Requisites dos Sinais da Interface Serial 



Pino 


Sinai 


Si'mbolo 


Direfao 


Desccrifao 


1 


Terra de protecao 


PG 


Terra 


Conectado ao chassi da impressora 


2 


Transmitir Dados 


TD 


da impressora 


Dados seriais transmitidos ao sistema 


3 


Receber Dados 


RD 


para a impressora 


Dados seriais recebidos pela impressora 


4 


Requisicao de Envio 


RTS 


da impressora 


Sempre definido com baixo (marca) 


VJ 


^uiijuiuu uc i^auos rronio 


L/SK 


para a impressora 


Indicates that data can be sent 


7 


Terra de sina 


SG 


Terra 


Ground 


11 


Supervisao de Envio 
de Dados 


SSD 


da impressora 


Indica que a impressora nao esta preparada para 
receber dados 


20 


Terminal de Dados Pronto 


DTR 


da impressora 


Indica que a impressora nao esta preparada para 
receber dados 
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Configurates de Cabo Serial Mais Utilizadas 



Configurafao de Cabo IBM de 25 Pinos 



Computador 

PG 1 

TD2 
RD3 
CTS5 
DSR6 

SG7 



Impressora 

1 PG 

3RD 

2 ID 
11 SSD 
20 DTR 
6DSR 
7SG 
4RTS 
5CTS 



Configuracao de Cabo IBM de 9 Pinos 



Computador 

RD2 

TD3 ■ 
SG5- 
DSR6- 



CTS8 



Impressora 

2TD 

3RD 

7SG 

20 DTR 

6DSR 

11 SSD 

4RTS 

5CTS 



Controle do Computador P-69 



Cabo Paralelo 

A impressora Pacemark 3410 requer urn cabo paralelo 
equivalente ao Centronics com as seguintes pecas: 

• Plugue Amphenol 57-30360 ou AMP 552274-1 (ou 
equivalente) com 36 pinos 

• CapaAMP 552073-1 (ou equivalente) 

• Cabo blindado Beldon (ou equivalente), maximo de 10 
pes, com condutores de par trancado. Deve ser aprovado 
pela UL e CSA. 

A impressora possui um receptaculo Amphenol 57-40360- 
12-D56 de 36 pinos. 
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"This Page Intentionally Left Blank" 



"This Page Intentionally Left Blank" 



Pe$as de Reposi^ao >^ 

Cartucho de Fita ^^^^^^^r^ 

Cabo AC 



Tampa de Acesso^x*^--^ y^,^ ^muSSsS^^ 
^ doSf ^EP^ Separadorde Folhas 

PepsdeReposifao Numero da Pep 

Separador de Folhas (c/rolos) 50215901 

Tampa de Acesso 50215701 

Cabo AC 56609701 

Manopla do Rolo 53478601 

Cartucho de Fita 52105801 
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Opfdes 




Oppes Numero da Pep 

Alimentador de Folhas Soltas 3001 70010601 

Alimentador de Folhas Soltas 3002 70010701 

Unidade de Tracao opcional 70011701 

Kit de Emulacao PM/ML 70022001 

Manuais 

Manual Numero da Pe$a 

Manual da Impressora PM3410 59249105 

Manual de Manutencao PM3410 59250001 
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/\pendice E: Especificaqdes 



Cabeca de impressao: 9 pinos 
Velocidade de impressao @ 10 cpi: 

HSD 550 cps 

Utility 417 cps 

NLQ 104 cps 

Emulates:: Epson FX/IBM ProPrinter, Microline co- 
residente, por meio de conjunto de chips 
optional 

Interface: Paralela e seria RS232C, TWin-Ax/Co-Ax 

padrao opcional (ligue para 1-800 OKIDATA 
nos E.U.A. para obter mais informacSes) 

Resolucao grafica: maxima: 144 x 216 dpi 

Fontes: NLQ: Courier, Gothic, Rascunho Proporcional: 
Utility, C6digo de Barras em Alta Velocidade: 
UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Codigo 3 e 9, 
Interleaved 2 de 5 

Tamanho do buffer: 64 K 



Conflabilidade: 

Tempo Medio entre 8,000 horas em ciclo de trabalho 
Falhas (MTBF) de 25%, densidade de pagina de 
35% 

Tempo Midio de 1 5 minutos 



Durabilidade da 200 milhoes de caracteres 
cabeca de impressao me'dia em modo utility, 10 cpi 

Especificacxies do papel: 

Peso 12 a 24 lb. 

Espessura Alimentacao superior: 0,36 ram (0,014 
polgadas) maximo 

Alimenta?ao inferior: 0,50 mm (0,020 
polgadas) maximo 

Formulario continuo: 

Tipos Intercalado: original mais 5 c6pias 
Sem carbono: original mais 7 copias 

Largura 3,5 a 16,5 polgadas 



Portugues-77 



Formularios soltos de varias vias: Original mais 3 copias 

(a borda superior deve 
ser bem colada) 

Etiquetas: Largura do suporte 3,5 a 16,5 polegadas de 
largura. Utilize somente alimentafao inferior. 

Envelopes: 

Peso 24-lb, maximo 
Tamanho Mfnimo 6,5 3,6 polegadas Maximo 9,5 
4,1 polegadas 
Alimentagao Alimentacao simples Alimentacao 
contfnua somente tipo sobreposifao 

Tipo carta: 120- lb maximo Utilize somente alimentacSo 
inferior. 

Transparencias: Utilize somente alimentacao superior. 

Dimensoes: 

Largura 25-1/4 polegadas (540 mm) 

Profundidade 19 polegadas (483 mm) 

Altura 15 polegadas (203 mm) 

Peso 63 lbs. (25,4 kg) 
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Requisites Ambientais: 

Temperatura de Operaqao 

Temperature, de 
Armazenamento 

Umidade 

Requisites Eletricos: 

Voltagem 

Frequencia 
Alimentacao 



50 a 104 °F (10 a 40 °C) 
14 a 122 °F(-i0a+50°C) 

20 a 80% 

120 volts, +5.5%M5% 
220/240 volts, 10% 

50/60 Hz, 2 Hz 

Repouso, 30 watts 



Operaqao, 75 watts 



As especificacoes estao sujeitas a 
alteracoes sem aviso previo 



jndice Remissivo 



A 

Alimenta9ao 

autom&ica de linha 32 

automitica XT 33 

pelabase 10-11, 29-30 

pelatraseira.... 9-10, 28-29 

superior 11-13 

sele9ao do menu 30 

Alimentador de Folhas Soltas 
3001/3002 

instala?ao 13-15 

opera9ao 16-17 

AssistSncia tecnica 71-74 

B 

Base de tragao 3, 6 

Base 3, 6 

BIN SELECT 

tecla 16 

selecao do menu 32 



c 



Cabe?a de impressao , . 


77 


Cabos, interface 


67-68 




28 


Caractere 




largura 


22,27 




28 


Caracteres DLL 




(transferiveis) 


42 


CHARACTER PITCH 




tecla 


22 


indicadores 


22 


Comando composto , , , 


49 


Comandos de c6digo de 


barras 


43, 59 


Compatibilidade da 




impressora 25- 


26, 77 


Comprimento da 




pagina 28, 


29, 30 


Comprimento do 




formulario 28, 


29, 30 



Conector, interface 67-69 

Confiabilidade 77 

Configura£5es padrao do 

menu 27-34 

Conjuntos de caracteres 

internacionais 28, 42, 58 

Controle do oitavo bit de 

dados 49-50 

Controle por software 43 

Courier 21,27,41,57 

D 

Dimensoes 78 

Drivers 25-26 



E 

Elite (12 cpi) 44 

Emulafaoes 26-27 

Epson FX 26, 77 

Microline padrao 

(opcional) 27, 27 

Pacemark 2410 (opcional) 
26,27 

Envelopes 8, 17, 78 

Espa9amento 

entre linhas 28-30, 



38-39, 54 

proporcional 

22, 27, 44, 49, 59 

Especifica96es do papel 77 

Etiquetas 78 



Portugues-79 



F 

Fita 5, 74 

Folhas de papel 
soltas 1-12, 13, 14, 16-17 

Fontes 77 

FORM FEED tecla 21 

comandos 39, 55 

Formularios 

continuo 77 

soltos de varias vias 78 

Funcao do painel do 
operador 31 



Garantia 75-76 

Gothic 21,27,41 

Grafico 
commandos 47-48, 63 

H 

High Speed Draft 
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